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Expediente N9 140254/6 iniado. en Gerencia de Usiuas el 5 de Gicieibre 1959 
ASUNBO: G. de-Us. Tele,;rama . remitido por la General Electric S.4. com. yu 


no hay inconveniente en remitir el bobinaáor solicitados- 

Montevideo, 3 de diciemore de 1959, 
Señor Presidentes ¿ 
Elevo para su conocimiento el tedezgrama remitido por la Gene- 
ral eEléctric, enque se aclara que no hay inconvenientes de remitir el bobi 
nador de lo fábrica, edtabieniendo couo onorarios U$S 96.- por día de ca- 
lendario, más U$S 18.- por nora. 

Salicitan se concrete la fecha en que se requiere el moutador 
y cómo Ccepérnde de la entrega del bobinacder, esta gerencia considera que se 
podría contesjar que el montador tendrá que coincidir con- la llegada de 
los mismos. 

Saludo a UdyUy atentamente, 


Ing. Salvador Masson 


TRADUCCION DE TELEGRAMA RECISIDO POR L^ GENERAL ELECTRIC DEL URUGUAY 
DÉ LA"INTERNACIONAL GENERAL ELECTRIC" DE NUEVA YORK .- 


echado: Noviembre ¿l_de.luay. 
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ELENA CAMPAGNONI, RESPECTO DE SU 283X2, EL BOBINADOR DISPONIBLE 


de 


FOR 1.G.E. 43 N CON TARIFA DE EXCEPCION DE 4NOVENTA Y SEIS DO- 


LARES POR DIA DE CALENDARIO MAS DIES Y COCHO DOLARES POR HORA EXTRA 


SIOP NO PREVEMOS DIFICULTADES EN 


Ca 


UENTO ENVIO PERO DEBENOS RECIBIR 


LA ORDEN DEL CLIENTE Y FECHA CONCRETA EN QUE SE LE REQUIERZ.- 


BERNFHARDT 


f^ 





Montevideo, 3 de dicienbre de 1252.- 


R 59-152581 





VISTA la Nota de la Gerencia de la Yivision Usinas, de 
fecha. 3 de diciembre de 12599, en la que documentando lo actuado 
verbalmente con la General Electric sobre contratacion de los 
servicios de unos de sud montadores Jara actuar en la recupera- 


ción de la Usina Hidroeléctrica de HiunCon del Bonete, dice: , 

"Rlevo para su conocimiento el telegrama remivido por la General 
v - "Electric, enge se aclara que no hay inconveniente en remitir 
tel bobinador de la fábrica, estableciendo como honorarios U$S 
"96. por áia de calendario, más U$S 15.00 por nora exira.".- 
solicitan se concrete la fecha en que se requiere el montador 
"y como depende de la eutrega del Dbobinador, esta Gerencia con- 7 
"sidera que se ¿podría contestar que el montador tendrá que coin- 
"eidir con la llegada de los mismos; y 





DE ACUERDO con lo aconsejado en Sala jor el Sr. Gerente de la 
División Usinas y el 3r. Sub-Gerente de Obras, 


EL DIRECTORIO D3 LA UTE HESUELVE: 





Contestar a la General Electric acepiando las condiciones fijadas 
para el entio del Montador, cuya llegada a Montevideo deberá 
coordinarse con la del primer bobinado.- 


d A los efectos que correspondan, vuelva a la Gerencia de la División 


| W Usinas.- 
Rodolfo L. Fonseca 


E Presidente 


H lap Enilio Carios Taconi 
Secretario Gral. 


”— 


E” 


r? > A 


lE GA foe 


Exo. N9140284/6 





Montevideo, 17 de diciembre de luode- 


Genor ingeniero 


W ON Tx VID52R20 
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Muy señor mío: 





: En contestación y- 229 carta del y deL 





Directorio de esa ádmi- 


H 1d ^7 ` $3 p 1 ^ Wy Y + 
SÍ nistración General, ns resuelto aceoiar 188 COLOlClOizS elygadas pala 
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el envío del dbovinador, egtaplecieudo ade emás que ia llegada s Mola 


t deo deberá coordinarse con la Uel priser DouuliadOe 
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?n consecuenoei ' de acuerdo à ios términos de la carta 


encontrarse en Hontedioeo alrede- 
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Ing. Salvador Massen t= 
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Montevideo, enero 25 de 1960 - 


TS Na FX 4 ¿M 7 voco CR E. ve 3 A e $ oom = PS P es : $ " ~ : ac 
. D Enuierado,- Con notificación previa del Departamento Comer- 


cial, siga a la Comisión de Recuperación de la Central Hidroeléctrica 
| de Rincón del Bonete. a sus electos.-. 
— e 
E 
Montevideo, 4 de febrero de 1960 
À 
Pase a sus electos a las Secciones Contabilidad de Acree- 


j dores y Contabilidad General.- CUMPLIDO, VUELVA a la Comisión de Recu- 


e E »" r n $c i rý% d d Su e ah 
oeración de la Central de x. del B3onete.- : 
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PASE A LA COMISION DE RECUPERACION RINCON DEL- BONETE, s9 


€i monto aproximado a que ascens: 
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Hi:eón del Bonete, marzo 7 4e 1960.- 


E 


Sr. Ingi-Jefe tel Departamento de generación ds inergía.- 


Se estiman en las siguientes cantidades, 108 gas 
tos de contratación del especialista bobinador âs general 
Electric, hasta la fecha probable de terminación de sus 
cometidos (puesta en servicio de la Unidad rebobinasda): 

us 9.700.090 
$ a/n 2.500.006 
pasajes por svión de ida y vuelta Hontevideo ~ New York 











Saluda + Ud 


RE/rbo. 


ING. ROBERTO MAISONNAVE 
ING-JEFE DE CENTRALES HIDROELECTRICAS 
RINCON DEL BONETE 


Od. 


LS 
(D 





Montevideo,10 de marzo de 1960.- 


Flevese a a consideración del señor Sub-Gerente de Obras.- 


i 190) 
ING HUGO GIAVI qu 
Montevideo, 14% de marzo de 1900,- 
Con lo informado, siga a la Úsrencia Ge la División Hacienda. 
Por la G6onisión de Recuperación àe R Bonete. 
i Ing. Jose E. Gil ; E 
Sub Gerente Obras División ĉe Usinas 
j 91 
» Montevideo, l7 de Marzo de 1990.- 
| ha 


Con la información producida, vuelva a la Sección Contabilidad Gral. 


i Julio Pivel E | 
» Seorotario Goroncla de Hetáíenda JP 
- ls 
¡e 
P montevideo, 24 Ge Marzo de 1900.- 
x o INE T. 
Exp. No 140.274/0.8 


ELEVESE AL SEÑOR GERENTE DE LA DIVISION HACIENDA expresando que la 
presente erogación pes------ $ 113,002.00 aproximadamente, que no 
corresponde a la gestión ordinaria del organismo, Gebe cursarse con 
cargo a la cuenta extra presupuesto correspondiente, destinada a registral 
los gastos provenientes Ge la Emergencia Nacional 1959.( R .59.-141.729 
de T de mayo de 1959.-) En consecuensla , Se toma nota de la misma 
dejáno 


ose constancia de que no se efectúa imputación- alguna a los Items 
'esupuesto vigente.s 
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ALFREDO FRESSIA 
SU 


B GERENTE 


~ 


Division de Heienda 





E Montevideo, abril 5 de 1900.- 


Pase a informe de. la Sección Central Hiáráuli cas 0- 


nt 


ING: JACOBO MENDETEGUY 
Ing. Jefe de Departamento de Generación de Energía 


Oy.lng. JOLIS AULA sepu. UF VEHES RVW MU mm m 
El Sr. doünn REVER, bobinador de General 5leotgpio 

llegó & Montevideo el martes 12 de ünero, retiráündose de 

Rincón del Bonete ek día 235 de marso . Nos faltan datos 


áe sus gastos de viaje y pasujes en avión, antes del día 
e el o e. aal Alfa 2% de tarso, y el tiempo cor 





Rincón del Bonete, abril a6 4e 1960.- 


3$.1ng. Jefe del Depto. de Generación de &nergí&. 
El 8r. dohnn REVER, bobinador de General ileotpio 
ideo el martes 12 de Lnero, retirándose de 





llegó a Kontev 
Rincón del Bonete ek dfa 25 de marso . Nos faltan datos 
de sus gastos de viaje y pasajes en avión, antes del aía 

12 de enero y despúes del ala 23 de arso, J el tiempo cor 


responálente al viaje de regreso a su país.- 
| ff.» 















Rincón del Bone 


y * 
I C Fi iic Y a 


. tación del especíalist 


plas trebujaios € en viaje: | 
del 11 de febrero al 23 ds marido inciusiva! 
Ag afes a U$S 96.00 j/áfa soni / 


horse extrecriinerins en el perícúo que 
p/hor& Son: U5 Jö4l.- 


ontecedet 324 y 1/2 a UPS 18.00 
Herranientes | | sss 27.50 











&nb total (paroisi) 


Gastos en el país, noteles, comidas, lavacol, 


eto. an el mieno período: 
(faltar g.etos de vinje e NOountevideo el dla 
2*3, estada en el Hotel eto.) 


agb $0tal (paroial] n/ne 


ANE 


LECT aicadi 


INĜ. ROBERTO MAISONN 


rn/n | 
E : | 6 HIDROE 

NG. JEFE DE CENTRALE i 
RINCON DEL BONETE 
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o uxpediente N$ 156880/862 


. Inieiado en Secretaría del Yirectorio 


el 28 de diciembre de 1959 
XINISTERIO DE H&4CIENDA tr&enscribe Resolución del Consejo Nacional de 


Gobierno.- 


Montevideo, 21 de diciembre de 1959.- 


Sr. Presidente de las Usinas Zléctricas y los Teléfonos del stado 
Ing. Rodolfo Fonseca 

Parse Su conocimiento y demás efectos se transcribe a Ud. el siguiente 
decreto: MINISTERIO DE HACIENDA, 15 de diciembre de 1959.- 

JISTO: la donación del Gobierno de la República argentina por un monto de 
$ m/a 50:000.000.00 al Gobierno de la República “riental del Uruguay con 
motivo de las inundaciones que afectaron al país en el mes de abril pró- 
ximo pasado. 

RESULTANDO: que la ley del 6 de agosto de 1959 que determina del destino 
de los fondos afectados a tender las erogaciones del citado Siniestro, 

en su Art. 22, inciso 3, preve que se destinen fondos a "Gastos en que 
nayan incurrido los ¿ntes autónomos y servicios Descentralizados por Er 
mismos conceptos, así como también las sumas que deben IMÍEXXENIX invertir 
para le normalización de sus servicios".- 


CONSIDERANDO: que la ádministración de las Usinas Eléctricas y los Telé- 
fonos del Estao necesita U$S 600.000.069 para cubrir el costo del devanado 
para el estator de tres unidades, reparación que debe ser realizada dei 
inmediato para poner en funcionamiento a la Usina Hidroeléctrica de Rin- 
cón del Bonete la que ha sido dañada por el fenómeno meteorológico de 
referencia. 

aTENTO: a la solicitud formuleda por UTE y a la donación disponible de 

$ m/a 50.000.000 que puede ser destinada a cubrir tal finalidad, ¡aciendo 


“en esta forma una noble inversión de los fondos entregados por la Repú- 


blica miga, 

EL CONSEJO NacICNAL DE GOBIERNO 

DECRETA 

àrt.l2) &utorízase la entrega a la Administración General de las Usinas 
Zléctricas y los Teléfonos del zstado, dei equivalente en moneda nacional 
de la donación de $ m/a 50.000.000.00 entregados por el Gobierno.árgentino. 
àrt.29) zl importe resultante en moneda nacional será usado por la UTE 
p&ra pagar el costo de adquisición y montaje de los tres devanados a ad- 
quirirse para las unidades de la Plan Hidroeléctrica de Rincón del Bonete, 
Sim hubiere remanente, el mismo se vclcará en la cuenta especial que tiene 
el ¿nte de referencia y que fuera creado por decreto de 6 de octubre de 1959. 
àrt.59) à los efectos de lo dispuesto por el Art. 5? de la ley dei 6 de 
agosto de 1959, la Administración General de las Usinas El/ctricas y los 
Teléfonos del Estado informerá trimestralmente el Ministerio de Hacienda 


Dea 7 "ERI A A A O O ES a ls e a 3 A E a ds Ms aa ad La A * Anar A a 





//ievideo, diciembre 29 de 1959. 


R 59.-15502 


| 
| Visto ei oficio 190-A,.91, đe fecha 21 de diciembre de 1959,dei 


jinisterio de Hacienda, en el que se transcribe el Decreto del Consejo 
sacional de Gobierno de fecha 15 de diciembre de 1959, que dice: 


| " de $ m/m50.000.000.00 al Gobierno de la Repübiioa Oriental del Uruguay 

" con motivo de las inundaciones que afectaron ai país en el mes de abril 
|. " próximo pasado. 
` , 


RESULTANDO? que la ley de 6 de agosta de 1959 que determina el destino de 
los fundos afectados a atender las erogaciones del citado siniestro, en 

su artículo Po, inciso 30, preve que se destinen fondos a "Gastos en que 
heyan incurrido los Entea Autónomos y Servicios Descentralizados por los 





" mismog cunceptos, así como también las sumas que deben invertir para la 
" normaiización de sus servicios, 


" CONSIDERANDO: Que la Administración de las Usinas Eléctricas y Teléfonos 
" del Estado necesita U$S 600.000.00 para cubrir el costo del devanado para 
el estator de tres unidades, reparación que debe ser réalizada de inmedia- 
-* to para poner en funcionaniento a la Usima Hidroeléctrica de Rincón del 
Bonete, la que ha sido dañada por el fenómeno meteorológico de referencia. 


" ATENTO: a la solicitud formulada por ia U.T,E. y a la donación disponible 
" değ m/a 50.000.000.00 que pueden ser destinada a cubrir tai finalidad, 
— " nadiendo en esta forma una noble inversión de los fondos entregados por 
- " la República amiga, 


T3 


DT OCUKSRTA NAGTONAL TE GOBRTERRO TEATAN A 
Bu VOND UY NACIONAL DL GUBLEERNC DECRETA 


È 


~ nåRTICULU.LẸ e- Autorízase la entrega a la Administración Generak de las Usi- 
Ta nas Eléctricas y los Teléfonos dei Estado”, del equivalente en moneda nacio- 
P nal dé donación de $ m/a 50:000.000.00 eniregados por el Gobierno Argentino. 
a 

—P*ARTICULO 22.- El importe resultante en moneúa nacional seríf usado por la 

," U.T.h. para pagar ei costo de a quisisión y montaje de los tres devanados 
” a adquirirse para las Unidaues de la Planta Hidroeléctrica de Rincón del 
” Bonete. Si hubiese remanente, el mismo se volcará en la cuenta especial que 
. * tiene el ente de referencia y que fuera creado por decreto de 6 de octubre 
* de 195y0 


"ARTICULO 5£.— A los efectos de lo cispuesto por el artículo 32 de la ley del 
_* 6 de agosto de 1359, la Administración General de las Usinas Eléctrica y 
T" Teléfonos del Estado informerá trimestralmente ai ministerio de Hacienda de 


z^ Mr 
£ zd .- 


/ // corresyondean. 


"d 


// e 


cumpl 
jz nf 


T ow IM 


ing. Rodolfo L., Fonseca 


rres2icente 
Vi0e0. l= de febrero de 1960.- r- 


AR O rs A EX he edo : 23 
NTuiAUU.- Tome nota la 


E 


i 
D 
imiento.- Fecha, vuelva para ser elevad 


ac0.-— 
é 
ing. dACUBU idNUDiTEGUY 
ingenicro Jefe de Departs- . 
mento de Generación de Ener- 
ca e : 
gia 
COPIA P/UTE | | 
EX.p.156880/862 
Ln esta fecia hencs debitado,a OFICIALES % 6.600.000 
donación Wobierno argentino O/M Ministerio Hacienda 
Acreditado a administración Gral.de las Usinas T» 
njieciricas y los *elef.dei “stado $ 6.600.000. 


importe l saldo de la cuenta mencinnada en ler.término 

que se transfiere de acuerdo con »eoreto del "énsejo Nal.de Gobierno de 
fecha 15/12/59 en nota del Ministerio de Hacienda de fecha 23/12/59 
190/59/4.91.- 

SON PESOS m/n Seis millones seiscientos mil. 


ideo. 30 diciembre 1959 


Fdo.: Gerente 
defe 


deo.enero 15 1960 


Con fecha diciembre 30 1959el Bco.ttepública nos comunica,según nota 
de crédito que se adjunta que nos ha sido acreditado en nuestra Cta.Cte. 
N$501 la suma de $ 6.600.000 de acuerdo al Decreto del Consejo Nal. de 
Gobierno de fecha 15/12/59. Por consiguiente se «a efectuado la contabili- 
zación cprresp.en el Libro Diario àux.del mes de diciembre/59.àsiento N$26/ 


»deo.enero 25/60. 
Or.SOub. Gerente de üaébenda: 


4 efectos de determinar oportunamente ccn una característica bien de- 
finida el costo real de la adq.y montaje de los 3 devanados p/las unidades 
de la C.h.del ¡.del B.a que se refiere el art:.2 del “ecreto del Poder Eje- 
cutivo de fecha 15 diciembre/59, sugerimos se disponga que todos los gastos 
ae dicha adquisición y montaje se carquen al rubro "PERSONAL _Y SUMINISTROS! 

lrabajo _N2 40-403- ádq.y montaje de 3 devanados p/las unidades 
de la C.ü.de n.del D. 
»aludamos a Ud.muy atte. 


Fdo.: Luis 4.Cola 
vefe 





HE, Fu. vdecc.Contab.geiPrantelis. 
Roos 4 tenete LÀ de Ls 
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| Montevideo, 21 de diciembre de 1959.- 

OI e Presidente de las Usinas Eléctricas y los Teléfonos del stado 

Ing. Rodolfo Fonseca 

Fara su conocimiento y demás efectos se transcribe a Ud. el siguiente 
decreto: MINISTERIO DE HACIENDA, 15 de diciembre de 1959.- 

VISTO: la donación áel Gobierno de la República argentina por un monto de 
$ m/a 50:000.000.00 al Gobierno de la República “riental del Uruguay con 

motivo de las inundaciones que afectaron al país en el mes de abril pró- 
ximo pasado. 

| RESULTANDO: que la ley del 6 de agosto de 1959 que determina del destino 
de los fondos afectados a tender las erogaciones del citado siniestro, 

en su árt. 22, inciso 3, preve que se destinen fondos a "Gastos en que 
hayan incurrido los Entes àutónomos y Servicios Descentralizados por E 
sismos conceptos, así como también las sumas que deben iÉzxiXxrxkgEir invertir 


para la normalización de sus servicios".- 


CONSIDERANDO: que l& ádministración de las Usinas Eléctricas y los Telé- 
fonos del Estado necesita U$S8 600.000.09 para cubrir el costo del devanado 
pera el estator de tres unidades, reparación que debe ser realizada del 
inmediato para poner en funcionamiento & la Usina Hidroeléctrica de Rin- 
cón del Bonete la que ha sido dañada por el fenómeno meteorológico de 
referencia. 

áTENTO: a la solicitud formulada por UTE y a la donación disponible de 

$ m/a 50.000.000 que puede ser destinada a cubtir tal finalidad, ¡aciendo 
en esta forma una noble inversióp de los fondos entregados por lea Repú- 
blica miga, 
| EL CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNO 

DECRETA 

àrt.19) &utorízase l& entrega a la Administración General de las Usinas 
Eléctricas y los Teléfonos del Estado, del equivalente en moneda nacional 
de la donación de $ m/a 50.000.000.00 entregados por el Gobierno Argentino. 
árt.22) 5l importe resultante en moneda nacional será usado por la UTE 
para pagar el costo de adquisición y montaje de los tres devanados a ad- 
quirirse para las unidades de la Plan Hidroeléctrica de Rincón del Bonete, 
Sim hubiere remanente, el mismo se volcará en la cuenta especial que tiene 
el Ente de referencia y que fuera creado por decreto de 6 de octubre de 1959. 
Art.32) 4 los efectos de lo dispuesto por el Art. 3% de la ley del 6 de 
agosto de 1959, la Administración General de las Usinas El“ctricas y los 
Teléfonos del Estado informerá trimestralmente al Ministerio de Hacienda 
de las Inversiones efectuadas, sin perjuicio de la rendición de cuentas 
anual prevista por el Art. 215 de la Constitución de la Repüblica.-' 
àrt.42) Comuníquese, etc. Por el Consejo: ECHEGOYEN, AZZINI, Manuel Sánchez 


Morales, Secretario.- Saluda a Ud. muy atte. 
(firma ilegible) 
Director de vecciones 
Ministerio Hacienda 
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Rincón del Bonete, 10 de febrero àe 1960. 
 &r.ing.defe de Depto.de Generación de Xnerzía. 
| Como informaramos con fecha 18 de enero del ote., 
entre otras cos:us (£xp.140.265/3), respecto de uti- 
lizar conexiones solâadas al .ronce, o al estaño, pre 
sentaba en cualquiera áe los úos cazos, ventajas e iy 
esnverientes, ¿or lo que sugeríamos que la decisión fue- 


." ra tomada por la fábrica. 


¿or lo expuesto se puede aceptar que el suministro 
de ¿05 % bobinados a que hace referencia la carta de Ge- 
neral £iectric gue &nteceue, sesn Sunminist. ados con CO» 
nexiones soldadas al estaño. 
| Saluda a Ud. muy utte., 

RM/sádm.- . / 


Roque Gastón Máspoli 











Expediente N€$ 140.265/5 
Iniciado en Gerencia de Servicios Generales 
el 21 de enero de 1960 


ue 


del pedido de precios N? 4888/59, en la misma forma que fué suministrado 
originalmente, o sea con conexiones soldadas.- 


ores. 

Administración General de las Usinas ¿ 
es e r eo 

Eléctricas y los Teléfonos del ¿stado 


Presente; 
os referimos al párrafo 6 de nuestra carta 
—HC-25046 de fecha 24 de diciembre próximo pasado y específicamente al 
primer párrafo de la página 3 de la carta adjunta a la antes mencionada. 


Con respecto a élla, nuestra representada nos informa 


- A 
Nao 


de que después de considerar más en detalle el asunto, ha resuelto suminis- 
trar los tres bobinados de este pedido en la misma forma que fué suministra- 
do originalmente, o sea con conexiones soldadas. Er esta forma se unifor- 
mizan todas las máquinas, ya que el bobinado de la máquina N2 2 fué enviado 
con ese tipo de conexión y asimismo dentro de las máquinas, ya que todas 
las otras conexiones son también soldadas.- 

vi lo anteriorn nom mereciera vuestra aprobación 
les roganos hacérnoslo conocer a la brevedad posible ya que la fábrica 
A eStá procediendo de acuerdo a lo más arriba expresado.- 
Con este motivo, aprovechamos la oportunidad para 


saludarios con nuestra mayor consideración y estima.- 


H. Campagnoni 


Montevideo, 27 de enero de 1960.- 


Pase a informe del señor Ingeniero Jefe de Centrales 
Hidroeléctricas.- 


P/A Ing2 Jefe de Depart? 


Expediente N& 149.265/4 

Iniciado en Gerencia de Servicis Generales 

el 19 de enero de 1960 

General Electric comunica fechas para la entrega en fábrica de los 
tres juegos de bobinas estatóricas, ref. pedido de precios directos 
N2 4888/59.- 


Montevideo, enero 13 de 1960.- ¿ 
Sres. UTE 


Muy señores nuestros: 


Cúmplenos comunicarles las fechas estimadas 

para la entrega en fábrica de los tres juegos de bobinas estóricas 
correspondientes a la orden del rubro.- 
ler. juego - entre el 12 y el 10 de abril de 1960. 
edo. n " a ww o ow " ^ mayo w E 
3er. " . 5 0 "7 Ww* junio *" *" 
Telefónicamente se hos ha consultado sobre la fecha de apertura de 
la carta de crédito correspondiente. Ya hemos aclarado que este apertura 
se efectuó el 30 de diciembre ppdo. por intermedio del Bank of América, 
por vía aérea.- 

Sin otro particular saluda a Uestedes muy atte. 


J. García de Zúñiga 


Montevideo, 3 de EAEXE febrero de 1960.- 


SE TOMO NOTA.—-Previa notificación de la 


Sección Central Hidráulica, siga el trámite dispuesto.- 


P/a Ing.Jefe de Depto. 


Roque Gastón Máspoli 
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INICIADO EN: Depto. de Generación de Energía-Of. Ing? defe 
F E C H À: 27 de agosto de 1959.- 
AUN 43. , 0: 


Ref. Dificultades en la obtención de datos de lluvia de la cuenca 
de k. del Bonete.- 


Montevideo, 27 de agosto de 1959.- 
Sr. Sub-Gerente de Ejercicio de la Div. Usinas: 


RINCON DEL BONETE. -= 





se hace difícil obtener los datos de lluvia por parte de esta Ofi- 
cina, fundamentales al manejo del agua y las Compuertas de la refe- 
m rida Central Hidráulica.- 

El suscrito ha pedido a las Oficinas Teléfonicas de Paso 
de los Toros, Tacuarembó y Rivera, el suministro diario de estas da- 
tos, pero en ei día de ayer no fué posible obtenerlos hasta última 
hora y en el día de hoy, la Oficina Supervisora de Teléfonos en Ta- 
cuarembÚ0, ha informado al Ing2 Delacoste, que tiene orden de suminis- 
trar los datos únicamente a Montevideo.- Ñ 

Es decir que se ha cambiado el régimen que se tenía, que 
era el siguiente: i 

Todos los días las Centrales Telefónicas mencionadas, co- 
municaban a Rincón del Bonete los datos de lluvia y ésta Sección los 
trasmitía por el teléfono directo a nuestra Uficina en Montevideo. 
Como es de su nonocimiento, es esta Oficina las que coordina el ma- 
nejo de las Compuertas del Vertedero.- 

Solicito de Vd. se disponga volver al réfimen establecido 
más arriba, a fín de cent.alizar los datos a primera hora de la ma- 
fiana, todos lod días.- S 
Saluda a Vd. atte., 


Ing? Jacobo Menditeguy | 
Ing2 defa àel Depto. de Gen. de inergía 


| Con pesterioridad de la inundadión sufrida en R. del Bonete 
| 





hontevideo, 27 de octubre de 1959.- 

Esta situación de creó a raíz de que se informó a Tacuarembó 
que los datos debfan ser pasados a liontevideo.- 

El problema fué solucionado en oportunidad y se ha aclarado per 
Sonalmente con el Ing? Jefe del Depto. de Gen. de Energía que los da- 
tos deben serr trasmitidos a R. del Bonete.- 

Previa Notificación de la Sec. Tráfico, elévese al 
Sr. Gerente.- | 


Fao. Ing: Norberto Faroppa 
ings Jefe Tefef. del Intarinn — 





y . Boneve.- 
FECH à: 5 de diciembre de 1959.- 


à y U N T Ü: 
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TRABAJOS DE INGENISsRIA CIVIL BM RINCON DusL5 BONuGIG.— 


Montevideo, 2 de diciembre de 1959.- 


Sr. dub-Gerente de Ubras: 
Hef. Trabajos de Ingeniería Civil en Rincón del Bonete.- 


Como es de su nonocimiento entre las obras de Ingeniería Civil en 
Rincón del Bonete hay varias que tienen relación con el lecho del fo 
Negro, inmediatamente aguas abajo del dique.- 


íntre esas obras están: - 


19) La cimentación y obra superior de la pared que ha de cerrar el. - 
espacio entre el pilar D del puente de barras y el edificio Usina.- 

22) helleno con hormigón de las grandes zanjas causadas en la continua- 
ción del lecho amortiguador por los desagúes excepcionales del ver- 
tedero en este año.- 

) Trabajos de mantenimiento de la carpeta del veriebro.- 

) Observación directa del canal de selida de las turbinas. ldem de 
la cimentación general de la obra.- 
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Trabajos que surjan de estas observaciones.- 
52) Retiro de los restos del puente de servicio.- Demolición de las 
pilas que han quedado en pié y retiro de las mismas.- 
62) Reaconáicionamiento de los taludes del canal de salida de las tur- 
binas, margen derecha. Retiro de los materiales caídos.- 
Para hacer posible la ejecüción económica y segura de estos tra- 
bajos es necesario hacerlos en seco.- 
Debido a la prevista recuperación de las máquinas no se podia con- 
tar con la puesta en seco de esa parte de la obra. vin embargo como 
ahora se prevee la recuparación para marzo o abril del afip prÉmimo se 


ve la posibilidad de tratar nuevamente los trabajos citados con la. 
puesta en seco del río inmediatamente a la obra o algo más abajo apro- 


vechando el alto fondo del arroyo Las liinas.- 
El programa que se ha elaborado es en líneas generales el siguien- 
te: : 

19) ápertura total del vertedero durante dooe ] mes de didiembre 1959 
Je acuerdo a los niveles actuales, a las precipitadiones medias 
estadísticas y a la evaporación, es de esperar que, en la primera 
semana de enero de 1960 el lago descienda a niveles comprendidos 
entre + 77.00 y * T1.50.- 

22) Cierre total del vertedero en eesa primera semama de Enero de 1960 
Este cierre se mentendrá sin otra limitaci ón que la impuesta por 
lluvias totalmente excepcionades. No presentándose éstas, sino 
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las habituales registradas años atrás, resultará que, a pesar de la eva- 
poeración, el lago empezará a subir contínuamente llegando en la prime- 
ra semana de marzo de 1960 a niveles entre + 79.00 y + 79.50, es decir 
próximo al nivel normal.- 
En los meses de enero, febrero y parte probablemente de marzo se reali- 
zarán los trabajos de Ingeniería Civil especialmente en la parte a ni- 
veles inferiores a + 52.00 o + 53.00, 3iquedaran trabajos por encima de 
estas cotas igualmente se podrían continuar estando una máquina en ser- 
vicio.- gr 
Teniendo en cuenta que la primera quincena de enero se dedicaría a la 
prepuración del dique de cierre del río, (para estár cubierto de creci- 
das de retroceso de aguas abajo), se comprende que para desarrollar los 
trabajos previstos es muy conveniehée resolver lo antes posible sobre 
7 la ejecución de los mismos y sobre el plan propuesto para el vertedero.- 
For otra parte debiendo esta Oficina gestionar la adquisición o 
préstamo de algunas maquinarias con la debida antelación, solicito a Vd. 
y se sirga inform rnos a la brevedad posible.- : 
i Saluda a Vd. muy atte., 


Fdo. Ing? Manuel Sallés 
Jefe de ingeniería Civ ìl. 


Montevideo, 4 de diciembre de 19593.- 


Pase a informe de la Sección Central hidráulica, con recomendaci ón de 
irgente diligenciamiento.“ 


Fdo. Ing? Jacobo Menditeguy 
D Ing2 Jefe del Depto. de Generación de Energía.- 
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PRUEBA Dil ESTADO DE AISLADION Di sá hiáaqQuina li.- 


Día ¿1 de nov./2£ de nov. de 1959.- 


PRUBBA Dul soTavU Dr AlsbaCi0On D$ sa MAQUINA 1i 


sta prueba fué realizada por la Sec. interconexión a pedido 
del ing. defe del Depto. đe Generación de snergÍa ing. Jacobo MENDITZGUY 
en los días 21 y 22 de noviembre de 1959. 

a nuestro pedido la unidad flúe mantenida caliente a 8020 duran- 
te un día y medio (arrancó a la hora 12 del día 19 y en la madrugada 
del día 20 alcanzó los 5020) 

sl día 21 a las 14 y 30 horas se paró la unidad habiéndose baja- 
do la temperatura a 7020 (RTD estator). 

La temperatura de 802 pare este último período de calentamiento 
fué elegida por el ¿ng2 MálsoUiNnaVE por haberse comenzado con anteriori- 
dad el desmantelado de la máquina secándose los difusores.- 

Con anterioridad habiames instalado el equipo de prueba (30KV- 
60má CC.) y calibrado el voltímetro de salida con el espenterómetro. 
simulando una carga similar a una fase del generador.- 1 

De todas maneras se ajustó la distancia entre esferas a 8 mm. 
que en las condiciones atmosféricas presentes en la prueba equivalen 
a 25.8KV c.c.- (esferas de Ø= 6.25 cm.). 

Las condiciones atmosféricas en la prugba fueron de 767 mm 
26,520 BS 182CBH.- 

Personal de la Central hidráulica procedió a realizar la mediúa 
de aislación a 500 V cc.con el equipo recientemente comprado a G.E. y 
que en los últimos tiempos sérvió pa:a reali.ar laus medidas de control 
de secado.- 


Los resultados fueron los siguientes: 


Temp.zstator Rl min. ilmin. (reg: 28) R10 min. Inda: Pel; 
.Ease à ^. : 682 (RTD3S). | 14.2 M . .|42.2HM — RENE. sod. RIA. 1218 a 
Fase B 688 29 87 100 5.45 
Fase C 682 M 80 14 2.74 


La fase åA de esta máquina no estaba dentro de las condiciones 
de aceptabilidad dadas por la fábrica.- 


inmediatemante procedimos a medir esta aislación con un Meger 


pertenecientes a la 3ec. Exteriores de wontevideo de 5.000 V, con los siguien- 


tes resultados; medidas al minuto.- 


- Fase A o T li 
Fase B -——-— lO k 
Fase C = == -= O M 
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Procedimos luego al ensayo de resitencia dieléctrica en corriente 






contínua.- 
12) Vimos comienzo a la prueba con la Fase B contra todas las de- 
mas a tierra.- 
aplicamos gradualmente la tensión contínua hasta llegar a T KV 
pero como la corriente absorbida era superior a 7.5 má fué necesario ba- 
jar a cero y descargaf para cambiar el medidor de dicha corriente.- 
ápilicamos nuevamente tensión y se constata que la misma no puede 
subirse de AV, ya que todo intento de elevar la misma, solo conseguimos 
aumentar la carga absorbida tendiendo a bajar el voltaje. Tal comporta- 
miento corresponde a una mala aislución y solo contimuemos el ehisayo para 
poder localizar la causa.- 
Hasta los 8 minutos la corriente absorbida estaba alrededor de 
-— 12 mà y ia tensión aplicada alrededor de T7KV.- 
Por momento tratamos de subir a O9KV c.c y la eorriente subío a 
¿0 má cayendo el voliaje nuevamente a 7TAV.- 
b asi llegamos a unos 18 minutos.- 
| | Para evitar cualquier posible error en la medida del woltaje apli- 
? cadoollevamos el explosor a una distancia de 6 mm que a las condiciones 
atmosféricas presentes en la prueba, corresponde a un voliaje de cresta 
de 20 KV.- 
Volvemos entonces a aplicar tensión a esta fase, poruos 10 minu- 
tos no encontrándose variación en el comportamiento siendo imposible su- 
bir de 7 KV (salvo por unos breves instantes que pudimos llevarlo a 
10KV) y alcanzándose u valores de corriente absorbida. todavía mayores 
(50 máJ.. 
se demostró asi que no había ningún error de importancia en la 
ID medida del voltaje aplicado.- 
Como con las corrientes absorbidas por la aislación ahora medidas 
(30 má) y que estaban por encima de todo lo previsible pa a una prueba 
i de esta naturaleza, se tienen dentro del equipo construído por nosotros 
caídas internas muy elewadas, y calentamientos excesivos en las resisten- 
cias de agua del mismo, modificamos nuestro eguipo, eliminando tales 
resistencias con el objeto de poder elevar los esfuerzos sobre la aisla- 
ción y de esta mancora poder localizar los puntes de iuga en el devanado.- 
VolvimoS a &plicar tensión por unos tres minutos, llevando la 
corriente abosrbida a unos 60 má (límite de nuestro equipo) pero el vol- 
taje no subió de 6 KV y al final cayó a cero, indicando una franca perfo- 
ración de la aislación.- 
Se mantuvo asi por unos minutos más, pero ningún observador pudo 
encontrar ningún indicio de la posición de la .erforaeión.- 
22 ) Pasamos entonces a la Fase å.- 
apricamos el alta tensión continua a la fase A contra la ByC a 
tierra,-no pudiéndose elevar la tensión a más de 4,5 KV c.c siendo la co- 
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rriente abeserbida de 15 má.- à los cuatro minutos cavó al voltaje y la 
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Ce marcó y se pasó a ensayar la fase C contra à y B a tierra.- 
^ 52) Durante 10 minutos se aplicó alta tensión continua no pudieddo- 
e elevar la tensión encima de 7KV, siendo la corriente absorbida de 
30 má.- : 
ve efectuaron nuevos intentos para localizar el defecto pero no 
alcanzamos a perforar, manteniéndose un voltaje de 6XV, aunque el miliam- 


peraje lo elevamos a 60 má.- 





Pasamos entonces a realizar una insteiación capaz de producir la 
perforagión.- 

Utilizamos por comodidad un transformador de 100 KVa, y dé rela- 
ción 13200/480 y que estaba conectado sobre el neutro de la máquina. ali- 


mentando el lado de baja con una variac hasta 220 V. Cá.- 


l Fué localieada y ma:cada así un defecto en una bbbina de esta fase, 
p que también estaba localizada en la cabeza inferior, salida de la barra 


de atráś.- 
La tensión en alterna aplicada de esta fase contra las otras dos 
a tierra no fué supericr a 3KV., y lacorriente absorbida baga inferior 
a lO àmps.- 
El cia domingo 22 entre las 7 y las 20 hs. continuamos con las 
pruebas.- 
áplicamos alta tensión alterna regulada a la fase B contra las 
à y C & tierra.- 
ve encontré la falta en la bobina 287 atrás, en la parte inferior 
de la barra a la salida del aje.- 
Desconectamos entonces esta bobina cortándole las dos conexiones 
y aislándola con unos trozos de micarta. Le medida de l aislación con el 
meger de 5.000 Y, de estia fase sin esta bobina alcanzó 1,5 M .- 
sn vista e eilo aplicamos nuevamente alterna, y con el variac al 
máximo se llegó por unos instan.es a aplicar 220 V. en baja al transfor- 
mador de 100 KVá, tomándose por unos instantes 30 à, en baja.- 
En vista que alcanzamos así 6 KV de alterna sin perforación y que 
» fué resistida por la aialación, pasamos a aplicarle nuevamente alta ten- 
sión contínua.- 
ål minutc tomó 20 ma con unos 7 KV.- A los 10 minutos en vista 
gue no pudimos localizar, pasamos a aplicar alte tensión ajternal- 
sta vez aplicamos 380 V., al transformador 420/13200V, cargando 
S0 ámp. en baja (o sea 2.5 ámps. cargaba el devanado, con 10,5 Kv. efi- 
caz).- 
luego de 5 6 6 segundos se produjo la perforación, saltando el 
automático de 380 V.- 
se localizó el defecto en lua bobina 365 Rado de atrás. 
irclamos esta bobina. ul resto de la fase B. fué medido enn el 
meger de 5.000 V. y dió IM .— 1 vista de ello, volvimos a dar alta 


tensión alterna regulada y limitada por el varic. Je produjo la perfora- 
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Se mide con el meger de 5.000 V. y se leen 4 M - . Dimog entonces 





tensión alterna regulada y limitada por el variac. ál llegar a 6 Kv. (ab- 
sorbiendo el devanado 2.5 Amps.) se produjo la perforazión, localizándose 
el defecto en la bobina 341 (barra de adelante).- | 
àislamos esta bobina, y damos nuevamente alta tensíón alterna regu- 
lada y limitada por variac y toma 2à con 6 kV. eficaces. Luego como no 
perforaba se dió tensión de baja con variac y los transformadores de 
220/440 V. de 2 kVA. «sí se llegó a 9 kV con 3,5 amps., y luego perforó. 
Locaslizamos entonces el defecto en la N? 316.- / 
Dimos entonces por terminada la prueba que duró 20 horas en total.- 


RESUMEN: 


12)5e demeté con esta prueba que el defecto queda ubicado en el de- 
e  vanado y que el misro es general .- 
4 este respecto, cabe hacer notar que al comienzo de la prueba 
tuvimos la esperanza de que los defectos se localiza en las bobinas de 
M. u ión que habían sido colocadas en obra durante el montaje de Bonete. Esto 
E nos llevó a continuar probando con más insistencia. ¡sta hipótesis no se 
confirmó pues existieron varias bobinas alejadas de esa zona.- 

22) Los defectos se localizaron en la zona inferior de las bobinas 
en la salida inferior de la barra y su continuación con la cabeza infe- 
rior.- A11í es donde la aislación de la barra que se realiza con bobina- 
dora a máquina se une con la aislación de la cabeza que se realiza a mano 
en fábrica.- 

actualmente se puede imaginar la siguiente hipótesis que se 
confirma con los hechos hasta ahora constatados: 


El agua en su mayor cantidad quedó localizada en la cabeza in- 
feiior. Las cabezas, por ser aislación hecha a mano permitió más entrada 
de agua. La inferior la retuvo más que la cabeza superior.- 

Durante el secado, el agua salió por los orificios que encon- 
tró y que eran debidos a ser una aislación algo envejecida. sto realizó 
caminos donde fué lavado en ,arte el compound alquitranoso. in las cabe- 
zas inferiores estos caminos quedaron en la zona de aislación más exigi- 
da. 

32) Este comportamiento, en el ensayo nos lleva a pensar en la con- 
veniencia de realizar lo siguiente: | 

a) Colocación de RTD de medida de temp. del cobre en algunos puen- 
tes del bobina do (parte superior), como método de control más directo de 
la temperatura.- 
b) Llevar el secado más lento en sus etapas inidiales.- 


c) &eaii.ar un barnizado antes de la prueba eléctrica, y luego del 


à) Con el bobinado de la máquina II qve se retira Sacar un buen 
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ientc.- 


Fao., Ing? nubel Lal Monter 
| Jefe Sec. interconexión.- 


Ndevu.25 noviembre i957. 


Ing. Jefe de Depto.Gen.Ge oberg. 
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Saida a "d. avtves, 
ING. JULIO DELACOSTÉ 
Jébe ING. S7CCIOM ^ HIDRAULICA 
RINCON DEL PRONETE 


INS. ROBERTO MAISON RATE 
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en definitiva de. estado que tenía la aialación al comienzo del trata- 
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/ | Montevideo, 10 de moviembre de 1959. 


| m 59«—151946 


COFSIDERANDO el régimen extraordinario de tra- 
bajo, con recargo de horario y de tareas, que cumple el 
Jefe Administrativo, categoría "I", de la Central Hidro- 
eléctrica de Rincón del Bonete, don Juan J. DE PALLEJA - 
(cargo N2 3366/58) a raíz de las inundaciones que pusie- 
ron fuera de servicio aquella planta industrial; Y: 

CONSIDERANDO que se trata de un caso especial, 
impuesto por las circunstancias, que obliga a dicho fun- 
cionario a cumplir horas extraordinarias que no es posi- 
ble compensar por la vía del franqueo, 

EL DIRECTORIO DE LA UTE RESUELVE: 

— Autorizar, a título de rigurosa excepción, que las 
horas extraordinarias de dicho funcionario le sean abo-- 
nadas. 

À los efectos que correspondan, pase al Depar- 
tamento de Personal. 
ect/aev. 

Ing9 Rodolfo L. Fonseca 
Presidente | 


Emilio Carlos Tacconi 
Secretario General 








Domingo PEREZ 
Juan P. GINENOS 
Bonfilio LAR alata 
Adrián PEREZ 


Genaro VAZQ: 
Hilton HARTINZZ 
Casio A5C.SRQ 


Vacante 
Vacante 
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Vacante 


44561 Santiago CORNALINO 
44562 Dedicación LLANSS 
Luis Ae. PERS 
44566 Italo TICINO 

44536 lvan VILAARQUSA 


Rincóg áel Bonete, noviembre 30 
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F EC H À: 14 de julio de 1959.- 
A S U N T Of 


Ministerio de Hacienda transcribe resolución del Consejo Nacional de 
Gobierno fijando tipo de cambio para importación de materiales. - 


Montevideo, 50 de junio de 1959.- 


Sr. Presidente de las Usinas y Teléfonos del Zstado.- 
Ing2 Rodolfo Fonseca.- 


Para su conocimiento y demás erectos tengo el agrado de transeribir a 
Vd. el siguienie decreto.- 
"NINIoTEKÍIO Dg HACIENDA. - Montevideo, 30 de ¿unio de 1959.- 


VISTO: La catástrofe nacional de notoriedad.- 

RESULTANDO; que dicha catástrofe provocó graves desperfectos en las 

obras hidroeléctricas del "RINCON DEL BONETE" y en todo la red vial 

del país.- 

CUNSIDERANDO; 1) que deben arbttrarse las medidas tendientes a facili- 

tar la reparación de tales desperfectos, por la vía de la imprtación 

de las mercaderías necesarias a esos fines s tipos cambiarios preferen- 

ciales,- 

CONSIDERANDO; 11) que las referidas medidas se justifican en razón de 

la índole de los peticionantes y, en especial, en virtud del destino 

a acordarse a las mercacerías importedas.- 

ATENTO a la opinión favorable del Banco de la República, 

ÉL CONSEJO NACIONAL Di GOBIERNO 
D s;695R ET A ;,; 

ARTICULO12.- Fijase el tipo de eambio libre comercial.- 

mo a) Hasta la cantidad de ochocientos cincuenta y cinco mil ciento cinco 
dólares (U$S 855.105.00) pars la importeción, por el Ministerio de 
Obras Públicas, de los repuestos necesarios para su maquinaria vial.- 

b) Hasta la cantidad de cuarenta y cuatro mil ochocientos noventa y cin- 
co dólares (U$S 44.895.00) para la importación, por los Concejos De- 
partamentales del ląterior, đe los rspuestcs necesarios para su maqui- 
naria vial.- | 

c) Hasta la cantidad de seiscientos mil dólares (UŞS 600.000.00) para 
la imprtación, por la UTE de los repuestos, equipos, cables, acceso- 
rios e instalaciones requeridas por las obras de reparación del "RIM- 
CON DEL BONETE".- 

JUAN EDUARDO AZ5INI.- MANUEL SANCHEZ MOnaALES, Secretario".- 


Lo saluda a Vd. muv atte.. 


F ECHA: 14 de julio de 1959.- 
Å Q U N T 1 


Ministerio de Hacienda transcribe resolución del Consejo Nacional de 
Gobierno fijando tipo de cambio para importación de materiales.- 


Montevideo, 30 de junio de 1959,- 


Sr. Presidente de las Usinas y Teléfonos del ¿stado.- 
Ing$ Rodolfo Fonseca.- 


Para su conocimiento y demás erectos tengo el agrado de transcribir a 

Vd. el siguienie decreto.- 

"MINISTERIO De HACI¿NDa.- Montevideo, 30 de junio de 1959.- í 

VISTO; La catástrofe nacional de notoriedad.- 

obras hidroeléctricas del "RINCON DEL BONETE" y en todo la red vial 

del país.- 

CONSIDERANDO; 1) que deben arbttrarse las medidas tendientes a facili- 

tar la reparación de tales desperfectos, por la vía de la imprtación 

de las mercaderias necesarias a esos fines & tipos cambiarios preferen- 

ciales.- 

CONSIDERANDO; II) que las referidas medicas se justifican en razón de 

la índole de los peticionantes y, en especial, en virtud del destino 

a acordarse a las mercacerías importedas.- 

nL CONSEJO NACIONAL Di GOBIERNO 
DECRETA; 

ARTICULO12.- Fíjase el tipo de eambio libre comercial.- 

a) Hasta la cantidad de ochocientos cincuenta y cinco mil ciento cinco 
dólares (U$S 855.105.000) para la importación, por el Ministerio de 
Obras Públicas, de los repuestos necesarios para su maquinaria vial.- 

b) Hasta la cantidad de cuerenta y cuatro mil ochocientos noventa y cin- 
co dólares (U$S 44.895.00) para la importación, por los Concejos De- 
partamentales del lgterior, de los repuestcs necesarios para su maqui- 
naria vial.- 


.C) Hasta la cantidad de seiscientos mil dólares (U$S 600.000.00) para 


la imprtación, por la UTE de los repustos, equipos, cables, acceso- 
rios e instalaciones requeridas por las obras de reparación del "RIM- 
CON DEL BONETE".- | 
ARTICULO 29 Comuníquese, etc.- POR EL CONSEJO: ECHEGOYEN, Presiden:e.- 
JUAN EDUARDO AZZ2INI.- MANUEL SANCHEZ MORALES, Secretario".- 
Lo Saluda a Vd. muy atte., 


Fdo. Frandisco Gargaglioni 
Director de veccione*s 
(Interino) 
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Woodward Governor Co. por carta de fecha 16 del corriente, remite 
cotización con validez de 90 días. p.p. N? 4371/56 
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ION ADQUISICIONES 
| Carta remitida por 

WOODWARD GOVERNOR COMPANY 
ILLINOIS, Octubre 16 de 1959. 
à la UTE de 

Montevideo 


Asunto: Dep./Comercial N£ 2242/59 
Expte. Nf 108.898 
PROYECTO DEL RIO NEGRO.- 


Atención del Sr. Roberto M. Bidegain 


4 


| Agradecemos su cárta del 16 de setiembre, explicáni 
"donos que su carta de Mayo, 27 (Dep. Comercial N? 2122/59) no era una 
carta pidiéndonos una cotización de repuestos, sino en cambio era para 
colocar una orden paru los repuestos cotizados a Vas. en nuestra carta 
de octubr 15 de 1957. Nos disculpamos por dicha equivocación de haber 
tomado su carta del 27 de mayo como una orden.- 


Debido a que Jos precios cotizados en nuestra carta de Octubre 
15, 1957 eran válidos solamente para un período de noventa días despues 
de la fecha de dicha carta, penaamos q..e es conveniente pedir su apro- 
bación de los precios corrientes de estos items. Por lo tanto, enviamos 
adjunto una cotización para estos items revisada, demostrando los pre- 
cios actualmente en vigencia. Lo mb8mo que antes, dichos precios se man. 
tendrán firmes para los pfóximos noventa días.- 


Mientras que los precios en general han aumentado en los últi- 
mos dos años, Vds. encontrarán qué muchos de los items pueden ahora ser 
adquiridos a precios menores que aquellos previamente cotizados. Item 
Nos. 80, 89, 90, 97 y 102 son estimados substancialmente más bajos que 
los previos.- 


Á causa de algunas mejoras introducidas en los diseños en los 
últimos años nos permitimos recomendarles ciertos cambios en la lista 
de repuestos previamente remitida. Les ofreceremos nuestra opinión con- 
cerniente a los cambios sugeridos.- 


Muy señores nuestros: 


Para el item Ng 33, los proponemos nuestro montaje de interrup- 
tor de velocidad N2 161950. Este interrupor ha sido diseñado para per- 
mitir más facilidad y más corrección en el ajuste de las velocidades 
de disparo; y está diseñado especialmente para disparos a bajas veloci- 
dades. Como todos los montajes, este es completamente intercambiable 
con los interruptores de velocidad actualmente en sus unidades .- 


El cojinete de bolas N2 180113 previamente ofrecido en el item 
N2 35 no es s disponible por nuestros proveedores excepto a precios 
muy altos. Nuestro montaje de cojinete N2£ 111292 reemplaza el cojinete 
anterior usado en el montaje de interruptores de velocidad. La copia tg 
adjunta de nuestro dibujo N9 111292 muestra en la parte izquierda la 
instalación del montaje de este cojinete en los interruptores de velo- 
cidad.- 


Le carta enviada a nosotras por el S$,. Kjellgren's en Junio 12, 
de 1956, explicaba la necesiáad de la varilla N2 110850 item 4la. No- 
tando que también han ordenado la- varilla de baja velocidad N2 110162 
(tem N2 42), les sugerimos que compraran nuestro equipo de' servicio de 
interruptores de velócidad N$ 175404. Este equipo consiste en repuestos 
de reemplazo para interruptores de velocidad, y ofrece repuestos de 
reemplazo recientemente diseñados paa prolongar su vida de servicio y 
mejorar el funcionamiento del interruptor. Los más recientes y pesados 
repuestos incluídos en el equipo N2 175404 pueden ser indentificados 
cón reférencia en la pagina nueve de la copia adjuhta de nuestro bole- 
tín N2 11002. Los repuestos incluides son item N2 69, conjúnto de co- 
| ¿jinete de empuje (que consiste de l cojinete úe bolas N2 180179 y 1 

copa de anillo de empüje de cojinete, demcstrado en los item 49 y 41 
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. V aeho de varilla de velocidad baja; pieza N2 74 varilla de velocidad su- 


xicr (similar pero no intercambiable con la varilla 110850, item-4la, de 
“a eotización adjunta); pieza N2 75, macho de varilla de velocidad supe- 
rior; pieza N2% 76, clavija hendida;ypieza N9 77, palanca de vaivén. Así 


Yds. podrán ver que tres pepuestos similares a aquellos del equipo N2 


175404 están ya incluidos en esta cotización. Por esta razón nosotros su- 
&gerimos que se de consideración a lacompra del equipo teniendo en cuenta 
principalmente los repuestos diseñados para largo servicio. Por nuestro 
equipo N£ 175404 nos complacemos en cotizarlo en $ 26.00 cada uno.- 


| También les sugerimos que mejor que comprar los repuestos anterior- 

mente demostrados en los items 7O y 70a, individualmente, conviene com- 
prar el conjunto del motor de ajuste de velocidad y el conjünto de limi- 
tador completo. Haciendo esto, los conjuntos que están actualmente en sus 
reguladores pueden ser reemplazados mucho más fácilmente que lo que debe- 
ría ser de la otra manera. Estos conjuntos que nosotbos les proponemos 
pueden ser instaldsos simplemente soltando los alambres conectores de los 
bloques terminales y sacando un perno del montaje.- 


— "yàs. se darán cuenta que hemos sacado el númepo de repuestos ante- 
riormente citados en el item 71. Esto ha sido hecho debbdo a que el núme- 


_ ro previamente demostrado no era nuestro número de repuestos y podrían 


ser cambiados de un modo conceptible por nuestro proveddor. El mismo cam- 


bio ha sido hecho en el item N2 76.- 


Hemos corregido un error de mecanografía en los números de repues- 
tos identificados para el item N$ 75.- 


` La descrpción y el nümero de repuestos para el item N? 77 ha sido 
cambiado. El repuesto identificado ahora es completamente intercambiable 
con las unidades actualmente en su equipo.- 


El item N* 85 ha sido cambiado pama indicar que el montaje del con- 
densador N2 202121 será suministrado. Este condensador es provisto.cogo un 
repuesto de este montaje.- 


Los núñeros de los repuestos de los transmitidores y recibidores, 
item N2 89 y 90, ahora difieran de aquellos originalmente indicados. Como 
anteiormente se dijo, las unidades ahora indicadas son intereambiables 
con aquellas de Su equipo actual.- 


Como lo pedido en su carta de mayo 27, hemos obtenido eotizacio-. 
nes de nuestro proveedore8 para los cojinetes y escobillas para los items 
nos, 91 y 92.- 


ási como fué indicado en la carta del Sr. Kjelllgren de fecha ju- 
lio 12, 1956, el Klaxon suministrado como repuesto de nuestro equipo ori- 
ginal, no está más disponible. 21 Klaxon Ns 115, del que cotizamos es dis- 
ponible en voltajes atandard tales como 6, 12, 24, 48, 120, 240 y 250 volt: 
Como no tenemos dato del voltaje del Klaxon previamente suministrado a Vds. 
les rogamos no digan que clase de voltaje se requiere para dicho Klaxon.- 


En el item 115, hemos corregido un error de máquina que aparece 
en la descripción de la resitencia ohmio de los resistors. Notarán también 
qpe hemos cambiado la descripción de los repuestos suministrados en el 
item 45. Los Nümeros de referencia del boletin dado por Vds. en el pedido 
original, indentificando repuestos usados de un estilo anticuado de bomba. 
La copia adjunta de un dibujo marcado "Exhibit K" muestra la construcci Ón 
de este antieuado estilo de bomba. Hemos encerrado en un círualo rojo el 
tipo de válvulo que se especifica por los números de referencia del bole- 
tín dados en su pedido original. Estamos casi seguros que esa válvula de 
cierre no está en la bomba de aceite del regulador. Deseamos suministrar- 
les la válvula angulo N2 187053, que está indicada para el mismo uso en su 
equipo. La válvula que proponemos suministmarles es similar a la pieza N2 
156, de la página 7, de la copia adjunta de nuestro boletín N? 10001.- 


àgr gamos a nuestra carta de setiembre 3 de 1959 copias de nuestro 
boletíü N$ 090104 qu$ describe la operación del equipo de amottiguados 
gobernado por solenoide del item N2£ 15 A. Como se indica en dicha carta 
este equipo puede usaxse para obtener varios resultados. ¿stamos en conci- 
ciones en este momento de-indicarles un e&quema específico de funciona- 


2. d! E ah a “MA r. WES A naaa T a an — cii tm edo al dm ines D As aW A — a AO am Da am wh sa -— E ons h am a WOW P ur 2.0 ms s 


X 


C 


a w TP d A A T E ` : 4 
ves Y E” - T f . P" 
w V ow Ww E Í A Va À 
-Q - y Na J 
e ; i 2 


Z7 de mayo, nuestra cotización no agarece clara referente a los pre- 

* los cojinetes que se relacionan al item Ng 23, y al embolo de la vál- 

to y del casquillo perteneciente al iten Ng 21. El predio de $ Qoo 

(item 21) es el precio de cada combinación de émbolo de válvula 

loto, y de casquillo de válvula piloto. De esta manera, es total pasa dos 
los de válvula y dos casquillos de vglvula piloto será de $ 80.00. Desde 








que dcs cojinetes de bolas N2 180126, item N2 23, se usa en cada P M G. la 


cantidad de cuatro cojinetes equivale a dos pare&. Nos permitimos indicarles 
la conveniencia de eclarar lo que necesitan exactamente para el item 23.- 


Posiblemente su intención es adquirir una cantidad suficiente para 
c atro P M G 's En tal caso les suministraremos cuairo pares "8 cojinetes" 
al precio de $ 26.00 el par.- 


Debido a la suba de los costos desde que fuée preséntada núestra co- 
tización en 1957, fué necessario alterar:la carga de embalaje para exporta- 
ción que aparece en el último item de nuestra cotización.- 


Confesamos que no comprendemos claramente como llegaron a la cantidad 
que figura en la R 58.- 138888, que fué agregada a Su carta del 27 de mayo. 
Notamos que el total de $-33,273,57, aparece cerca del final àe dicho docu- 
mento. No estamos seguros, si su intención es pedir cuatro veces la cantidad 
indicada en la cotización o de si esta representa el total de los gastos, 
permitidos a Vds. para la renovación de su equipo. Les agradeceríamos se sir- 
van aclarar este punto.- 


la entrega de estos items se efectuará como lo ya señalado en la car- 
ta del Sr. Kjellgrent de fecha 12 de julio. Por nuestra parte harémos todo 
lo posible por mejorar el plazo de los cinco meses de entrega prometidos en 
dicha carta. El embarque se efectuará F O B Rocford, Illinois. 


Bemos indicado ennuestra correspondencia previa que los precios 
expresados son netos. No creemos que el uno porciento que se efectúa por 
Ley Uruguaya sea aplicable a nosostros y consultamos si esta condición de 
venta puede ser suprimida. Las condiciones de pago aplicables a este orden 
será neta a treinta días a partir de la fecha de recibo de la orden por Vds. 
o neto sesenta días desde la fecha del embarque, desde nuestra planta.- 


Colocaremos su pedido tan pronto está en nuestro poder su aprobación 
para proceder de acuerdo a lo arriba indicado y en la cotización revisada 
que adjuntamos. Les agradecemos su atención dispensada durante los largos 
períodos que nos ha tomado suministrarles las cotizaciones.- 

Saluaáamos a Vas. atte., 


JJ Vaugham 
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Rincón ¿el Bonete, novieabre $ Ge 1959, 


3r.defe de ia 9eoción Li Licitaciones de la v. $.&. / 


se mi consideración: 


lescs estudiado la nueva cotisación 
Ge joodwarà Governor “Osp e fecha 16 de octubre del cte. 
(Expedien*e 5$108.898/5) ajustando ls cosprs ai importe. 
de TS 7T. 764.50 (incluso enpaque ¿rra exportación). 

: Fara eillio sə modifican los siguientes itame 
según se indiga en cada c350: » x 
l&ems 1,5,4,5,5,7,0,9,10,11,12,13,14 y 158. 

! Se cancela el pedido. 
liem 17. cueca modificzdo así; 3 Spring for large Lash- 
por Plunger, Pari 191452. DUX 
items 40, ¿i, ¿ia y 42, cancelados. sn su lugar se pidum 
Item 39& - 5 opced owitoh service kit, 21754040 


item 45. queda modificado asi; 


2 Filot Valve set; each set consisting of: 
Bbushing-iart 100065 4 
Filot Valve Plunger, art 100061. 
Item 49. queda modificado así: 
4 Gauge Glass, lat.070658 
liem 50. .ueúa modificado usí: 
. 4 Safety Guard Protecting Tube, Fart 070675. 
ltem £5. Queda modificado así: 
15 Ball Bearing, Part 180066 
liem 75. queda sodificado así: 
2 kotor for Generator Brake Timer without shaft 
or gear 250 Y.L.C, 
Pert. 200063 
item 91. Queúa aodificado ssi!  ' " 
Ball Bearings for Items C5 & 90 Selsyns: 
16 Pulley (shaft) Ena Bearing. 
. J6 Gpposity Pulley (baft) ind Bearing. 
ltem 92. Queda modificado así: | 
¡or item 09: 
l6 Brush € Spring Contact 
l6 Brush holder Cap 
Par Ttam G0 
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Gueía modificado así: 

á kilaxon sorn, single Projection forn 
451 - N (Rated 101 D B) 250 V.L.C. 
liem ll4. Queós moóificado así: 

3 Eeil (Vibrating) 


LoB dezás itess no eruasrados quedan tal como losesta- 
biecé 12 fábrica en su nueva cotización mencionada e inə 
cluíán e. el Expediente N2108898/3. 


La cotización es válida por 90 dfas a partir ¿el 16 de 


octubre. 


Convenarís aclarar la duds que ha causado a la fébri- 
ca la trascripción del crédito en monede nacional czusa- 
da, muy  robablemente pOr utilizarse el sisso símbolo $ 
para expresar dólares en loS Zn.UU, sl 
| &sisismo conviene notar gue la rfbrica cotiza neto y 
cree gue no le es aplicable el descuento legal de 15. 

Dadas las circuustanc.as solicitamos urgeote diiigen- 
ciamiento de la presente adquisición. 
valudanzos a Ud.muy atit., 


RE/adm,.- 
ING. ROBERTO MAISONNAVE 
| | G.JEFE DE CENTRALES H DROFLECTRICAS 
72 B£ T 5 sav a ¡ c-r 


lng? dacobo Menditeguy 
Ing! Jefe del Depto. de Generación 
de Energía 









E X P ED I EN T E Ne: 136¿230/ 





1ICIADO EN: Sec. Adquisiciones 





CH A: 5 de febrero de 1959.- 
AAA a 


E330 STANDARD OIL COMPANY - PEDIDO DE PRECIOS N2 4727/59 por suminis- 
tro de aceites y grasas.- 





Montevideo, li de marzo de 1959.- 


Sr. lng$ Jefe del Depto. de Generación de Energía: 
de acuefdo a lo dispuesto en el nuneral 1% de la R 59.- 
145.180 de fecha 29 de enero de 1959; la Sec. Adquisicinnes efectuó 
el correspondiente pedido de precios a Esso Standard Oil Co., por 
el siguiente 
DETALLE 


Para Centrales T/rmicas 
Aceites 


1.200 Kgs. Estic N2 42. 


Grasas 
50 Kgs. Sovarex L.l 
100 " " X 2 
600 " DBurret Compaund 1.500 


Para Central.H. de Rincón del Bonete. 


Aceites 
w 180 Kgs. Ladex Lub. Ne 2 
560 *" Cylmar X 140 
Grasas 
— 180 Kgs. Esso Bearing G ease 


La citada firma por cartas sin fecha y del 24 de febrero podo. 
informa que nose encuentra en condiciones de cotizar por carecer de 
stock y que tampoco puede hacer CF/MV.- 

En tan sétuación solicitamos de Và. se sirva tener a bién indi- 
carnos Sj es posible recurrir a uh material sustitutivo y en eses caso 
cual sería.- | 

Saludamos a Vd. muy atte., 
Fuo. Mgrio à. Rainieri 
Jefe Interino 
Depto. Comercial.- 
/ftevideo, 28 de julio de 1959.- 


R 59.- 149660 
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ls 
SIDERADOS los informes producidos al respecto por la Comisión 


aminante y la Germncia de la Div. Servicios Grales., con fechas 
de junio y 17 de julio de 1959, respectiummente, 


EL DIRECTORIO DE LA UTE RESUELVE; 


do con el siguiente detalles 


-- Adquirir, al amparo de la excepción establecida en el inciso 
divisas correspondientes, los lubricantes de que se trata, de acuer- 
ESSO STA 


a) del Art2 12 de la ley N2 9542 y condicionada a la obtención de las 


é 
NDARD OILC2 (Uruguay S.A.) por lubricantes a importar de 
EE.UU de Norteamérica, de Penola Oil Co. y de acuerdo 


con su eferta de 20 de.abril de 1959,- 
7 tambores de 54 Balones c/u de aceite 


Esstic (1.430.8 lts. de aceite aprox.) 
a u$s 0,52 el galón 


uds 234.36 

4 tambores de 400 libras c/u de grasa 

Surett Compound 1500 (725.75 Kgs, de 

grasa aprox.) a u$s 0,10 la libra " — 160.00 

TOTAL CF/MV con 1% de descuento de ley U$s __394.36 
equivalentes a $ 1.620,82 al tipo de cambio de $ 4.11 el dolar, li- 
bre comercial del día 25 de junio de 1959.- 
A los efectos que correspondan, vuelva.- 
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WOODWARD GOVTANOR COMPANY, por material a importar de YE 


TA penl ak la sali 
e NO 106 yal: 


Eonesvfdeo. 30 de nóbviembre de 1999.- 
i — s 4 1 d Eu 
e Recuperación de las Usinas 


Sr. Presidente de ia Comisión 
Ge nincon dei onetsi 
jo.,— 119509, de Z6 de enero de i950, se autorizó 
pedido de precios di rseto & La firma Woodwesrd Govervor CO.+, 
a fin de n s. repuestos para los re D NEST ds las unidades 
la Y ] GrOeléetrica às 3inóón del Eo 
ba d con ei No 457l/56, y rectoida ia cfe e 
Glente, por R.50.-150.000 dei 5 de junio de 1958, se adqu ! 
iria mencionada Los clementos dstaliados en lea covización dei 21 
/ jun/950 y actus uización ĉel 15/00/957, de acuerdo con nuestro in 
forme üe 15/Die./957, efectuandose la apertura de credito correos- 
pondiente por un valo Qe ups 9.0.4.50 neto, por maferial chirega 
LOSE VI | 


Jabes hacer notar que por error se na establecido en la R 59 
150,000, el importe en moneda nacional en lugar del importe en &óla. 
Peg, lO cuai motiva un pedido ĉe aclaración por los Vendedores, que 
queda contestado en la aceptación də los nuevbg preclos do Gue se 
Tr e 


ormne,.- 


a 
E y 5. g 1 e TM i Li "n 1a nn i p^ S Ze 
Je 167/00 7.9395 qua inieoela -c6uo OIX 
r E Ea 


| e 227) radial, el ia- 
oricante se Dresa que siento su anterior cotización våliðđa por un pla 
Zo Ge 90 Gafas, no le es Dosibie mantener la ofert pires por ia Ad 
ministración, por lo Que remite, E ED nuevos precios.- 
La nueva cotización Ge acuerdo con lo intormado por Lsntral 
Hidráulica de Rincón del Bonete, a foja 12, ajus! ! f | 


| a: 1 
Li Dor ve dado anteriorment bn concretar á is ezo cisción aconse jaca en 
LOS siguientes tér minos: 


team^riwva y Qe adueraóoó oon "ew c 
de fecha 16/00t/999.(Ordinal 3) 
acmerd con La Lista ds preGlos 
LIEBE oce cis. rap... SURE 8.00 
cuerdo co Ja liste Ge precio8 
O a no de 125.00 
acuerdo co ¡a lista de precios 
A E NS A T 0.40 
acuerdo con is lista de precios 
em idem cisvando ia cantidad a 5.ugs O. Ou 
acuerdo con ia idem Laoly sree: Ufa — 848,38 
Cantidad: 5 D escripción: Speed 
Switch s-rvice kit Nel /5404, à 
acusrdáo con su carta &o 10/10/ 
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uerdo con la lista de precios 
ERES ei e rr ts cr AO 
acuerdo con la lista Ge precios 
15/10/59, mosificánàolo así. 
2 Pilot Valve set; cach set cOnsise. 
ting of: Bushing, Part 100009 and 
Pilot /aive Piunger, Part L100001...u?2sg OL +. VO 
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A uw 
HO - De acuerdo con là idem. icem, 659 vando 
la cantidad a 4 «n cada Item... ....< «Us 210. 08 
" SL ERU T 
! oł — De auerdo con ia Ilü-m. iem 
LALO SO lier re re ERI rhe us. 205,00 
" O05 - De acuerdo con ia Lista ¿e pr-elos 





| elevando ia canticad & L5....... s u$s 20.00 
" Th —- De acuerdo con i&dem. idem....... e. .ugs (4.00 
N T5 a2 " T ii " H o0 e e o o . e è 9 s Y : er 

EO CH. jeden 
s elevando le cantidad a Zeesseseseses.e s UTS 152.00 
W^ Peau Y 
" 90 - De acuerdo con i8 ióem idem............Uugsl.do[.5U 
H 9L 30 i ii i ü ii 
j rà 434 5 $ *3 ; 
quecando_. noaificado asis: Ball Bearing, 
for items 89 & I S-1egyns: 
lo Puliey (sheft) rná Bearing. | 
10 Opppsity Puiley(shsft) Eno Boaring.. U$s Cto GÜ 
idem, quecan- 





! ge - D» acucrQo con la idem. 
= ~ » “å m P 2^ 
Go macilicaco ss8ls 

Hd 





For item UN | | 
lo Brush € Spring Condtiala..ooorooo..... US 94.20 
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tilo - Be acu-rdo con la 1a8m. A DE 2.90 


Ele dE ES » i cono gro. e... ...US8 f.oo^. 
actos Ge enbalajepp/expor tación S/or^ria.... UB LO00, 00 
Total FOB Rock:.or&á, Iiiinois,EXE.UU.n- UO ......u58 [ ^ Dos oU 
Gastos aproximados hasta OF/zV........ nnn a £20.00 
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E. x | n [E PF p : Poe cy 1 
ipo de cambio ¡iure comercial de $ Hell el cola, equi 


que al cU 

vale a Man 32.940.083, con cargo a Lla cuota aspeciali oporvunaüer 
te concedida por sL Poaer EjsceuL ivo, Ge acu rao con ^L GeOreuO 
de la Comisión ds Recupe ación, de fach ačolic dog tiembra de 
1959 la zoja (8 Gel eXpoGlenio prineibal).- Aumetada esta canil 
dad con ei i$ descuonto ús ley, el total asciende a M,n 35.215. 


AL ld a le | 

Gon respecto al flete Rockio ü-Nueva York, embarque 
de puerto y fi=Tte marítimo Nueva York-=Hontevideo se solicitará 
a ia firma Se sirva ponerse de acuerdo con Jas compañías res- 
D ectivas, facturándonos ios importes corresponaientes, que de- 
Derán sernos comunicados.- na e | 
Entrega: aprox. > Meses despues de recluliao el 2^0ido totalmeb 
te aciarado.- | 
rá mediante el cródivo irrevocable No € 8420, ya abler 
to y ampliado, a favor äe ila firma, por un importe de 


e 2.011.590 alciones estaviecidas 
ugs 8.014.890 noto Neto, el las conulc A 


E a 


2 





en el mismo, pero con las Siguientes moüiricacióng 

En Vez de"crédito negociable conira letra pagadera a los 
180 áfas a contar úe la fecha de embarque", será " Crédito negboia- 
Dile contar letra pagaús-ra a ios 00 días de la fecha de embarque" = 
Validez: Precios firmes hasta el l5 de enero de 1960.- 
—— i La presoñte Negociación se onouentra comoronalda en la excep- 
ción prevista »n el inciso "a del Art. lo ĉe l8 Ley No 25H2.- 
EL matcrial cctá coGificado eh el rubro 57, sub-rubro 88, del 
Código àe M-roaderfas del C.E.I., lira. Qsteg.- 

Saludamos a Ud. muy atte», 1 


Mario Zainieri 
Mario Rainieri Jefe Sec. Licitaciones 
Jefe Interino ; . 
Dpto. Comercial 


Montevideo, diciembre 17 de 1759.- 
Sr. Presidente: 
v , Estas actusolones se relacionan con el pedido de precios 
" directo No 45/1/50 realizado a la firma Woodward Governor Co. a fin 
Ge adquirir repuestos para los reguladores de las unidades de la Cen 
tral Hidroeléctrica de Rincón del Bon=te.- | p 
Por R 58.-138888 de fecha 5 de junio de 19b8 se ilẹ adju- 
aicó, a la mencionada firma Los materiales de que se trata, por. un im 
porte total de UgS 9.014,80 habiéndose proceüádo con fecha 22 de octu 
Dre de 1959 a la apertura del cxédito correspontisnte, la firma Wood- 
ward Gobernor CO. por del Lo ús octubre de Ls expresa aue dado el 
tiempo transcurrido no le es posible mantener la oforta acoptada por 
esta Administración, por lo que remite en consecuencia nuevos precios 
los QUe Ue acuerdo con el estuálo realizado poe el Ing. Jefe ús las 
Centrales Hidroeiectricas de Rincón del Bonete Se ha proceúido al ajus 
ve Ge la compra, la que para llegar al importe adjudicado, se deja sin” 
efacto la adquisición de ios Itemm 1,2,5,2,0,/,0,9,10,11,12,15,14 yl5a.- 
Ue &OU-rGO con lo expresado por Ja Central Hidráulica de 
"T. Rincón del Soneto, la Sección Licitaciones y la Gerencia de la División 
Escienda, en los intormes de anteceden, se elevan las mismas al wea 
Presidente aconsejando que se deje éin efecto 10 Gispuesto por R. 58, 
430600 Ge fecha 5 de Junio de 1958, y se adquiera a la firma Woodward 
Governor Oo. ei material d-taliado de Tojas 13 y 14 por un importe 


Á total noto de U$S 9.015,50 eguivalenve en moneða nacional a $ 52.940,85 
que con el l5 Ge descuento de ley, el total ascionds a $ AS 5; Se- 


m 


a DEST RTo negociación Se encuentra comprendida dentro de 
la excepción prevista en el inciso a) des Art. lo de la Ley No 9542 y 
será afectada al cupo especial de U;S 600.000,00 conc-úáido por sl poder 
ejecutivo para la recuperación del Rincón del Eonete.= , 
saludan al señor Presidente muy atle.- 
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// ¿el 20 de marzo de 1959, que äicha erogación sea cargaąađa a la 
Guenta Especial No +40. ¿00 (Recuveración Usina +idroeléctrica 
de Rincón del Bonete). 

A los efectos cue corresporndad, Vuelva. 


ing. Rodolfo L. Fonseca 
Presidente.- 
mmiio Carios Tacconi 
Secretario Gansral .- ¿ 


Montevideo, 5 4e enero da 1yuU.- 
Sres. 

Woodward G&orsrnor. &ompany 
Rookford-Iilinois 

EE.UU. de América. 


— a e d 


Muy Señores nuestros: 

rn contestación a ila atenīa de Vás. de fecna io 
de actubre de 1959, cümpienos comudicaries que, considerando todos 
los puntos planteadps en la misma, el Dirsctorio de esta Administra 
ción, por R 59.- 152.909 de fecna i/ fs diciembre de 1953, Ma reguei 
to. dejar sin efecto la órden que leecomunicáramos por nuestra uova 
Dep. Comercial No zàz2/59 de. 21 de mayo üe 1259, reiacionada econ 
el suministro d+ repuestos cotizados por Vús. sn su carta de octubre 
L5 de 1957, adquiriónáoles en su lugar y por el mismo importe total 
ios elementos que se deftaiian en la misma, ri: 51 2na0 las condiciones 
comerciales estabiecidas en la cita da resolución, cuya copia se ad- 
junta.- 

Con resoocto ai flete Roeckiorü-Nueva York, emoar 
que de puerto y flete marítimo Nueva York-&konu^video, les SOlicita- 
mos se sirvan pónerse Ge acuerdo con las compañías respectivas, fac 
turandonos ios: €$mportBs cOo:respondienteg, Que deberán sernos comunie 
G.O S e~ 

Sin otro particular, saludamos a Vas., muy atte 


Roberto Bicegain. 
Jefe.Dpto. Comercial .- 








//Wontevidéo, enero Y Ge 19.0.- 


Sr. Jefe üel “ector Presupiestai: 

Para su conocimiento y Gemás fines duo corres- 
ponda, hágole saver que el Directorio por R 22 —15e9000 Ge feona i/ 
de Gdlolenbre ppaào., ha resueltO acjucicar a la firma WOODWARD GOVER- 
NOR Co. un pedido de precios đirecto para el suministro ĉe opus gs 
tos para los reguiadores de las un:Gades ds C. H. de Ringón ael Bo- 
nete, por un total de ugs OL10.4.00, equival^onü^s 8 $ 5z.940.05, O 
Sea $ 325.2 [5.5[( incluído el 1 Z do Gegcuenuito de Ley.- 

saluda a Vda. muy atentamente, 

Roberto Bidezain.- 


> 


SE TOMO NOTA.- Previa noviticación ĉe la Sección Central Hidráuu 
siga el trámite dispuesto .- 
Pa ing Jete de Dpto 
Roque Gastón Háspoii.- 





temer 0, Merz, 19.45 
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ING. ROBERTO MAISONNAVE 
ING. JEFE DE CENTRALES HIOROELECTRICAS 
AENCON DEL BONETE 
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EXPEDIENTE Ng: 126880/184 


INICIADO E N; Gerencia de Serv. Grales.- 
FECH å; 12 de junio de 1959.- 
à) 5-4 T o 


CRU¿ ROJA URUGUAYA —- Com. que ha hecho entrega de pedido de varios 
elementos hechos por esa ádministración.- 


CRUA ROJA URUGUAYA, mayo 29 de 1959.- / 


3p. Gerente de la Div. Serv. Grales. de las ádministración Gral. de las 
Usinas Eléctricas y los Teléfonos del Estado, 


Ing* Juan Bentura Borgarelli.- 


Presente 
De nuestra consideración: 
Cumplimos con informarle que hemos 
tomado conocimiento de su nbta de fecha 27 de mayo próx. pasado, a 
traves de la. cual la Administración de su Gerencia soliciga una serie 
de elementos para el nuevo personal a trasladar a Rincón del Bonete- 


En la fecha hemos acordado, y en el instante hecho entrega, 
tal como le determina vuestro pedido, por el tiempo quedure la utiliza- 
ción de estos elementos, lo siguiente: 


lOO colchones 

50 camas y catres 
100 frazadas 
lOO almohadas. 


En la seguridad de haber contribuido con el envío que antece- 
de a solucionar las necesidades que nos plantearan, aprovechamos la 
oportunidad para saludar al Sr. Gerente muy atte., 


Fdo. Dr. Ricardo Cappeletti 
Presidente 
ánibal P. Gardone 


Secretario Gral.- 
//*evideo, 28 de octubre de 1959.- 


Pase a informe de la Sec. Central EHidüráulica.- 


Fdo. Roque G. Máspoli 
Sub-defe administratigo.- 








hRineós del sonste, 11 de noviembre de 1959. 
Sr. ing? defe del Depto. de sencsracióf de norpías 


informo a Và. que los elementos ona- 
dos por la Crug hoja UPugü&ya, que semmencionan en este 
expediente se oncusntran dopositados y controlados on los 
&is&ocenes de sia Central liorZualica,-cof&oidiendo las. 
cantidades con las cifras mencionadas en nota que sacas 
Leza estas actuaciones. 
“gluda a Ya. muy atic., 


ux/wa 


ING. ROBERTO MAISONNAVE 
ING. JEFE DE CENTRALES HIDROELECTRICAS 
RINCON DEL BONETE 





Montevideo, 20 de noviembre de 1959, 


EN 
Z9 a que los3 elementos de que Se irata no han sido donados 
M. , a 2n 
pe en prestamo por la Cruz Roja, vuelvo al Depto. de 
reí a, Dara 31 mi i i 
ela, que Se Sirva informr si los mismos.son aún naca "Sarios, v 
ese caso en gue feche p : 


J 
e cera procederse 2 su devolución ctal c par- 
MEL > | 
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EP >. 4 - 
veneración de 
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Rinoón del Bonete, octubre 10 de 1960.- 
Sr. Ing-Jefe del 2;to. de Generación de Fnergía.- 
å solicitud de la Superioridad, la Compañía Inci- 


bay prestó su colaboración en los trabajos de defensa de 





la presa, para lo que envió a esta Sección con fecha 17 
de abril de 1959 unos cinco camiones Magirus y varios vol 
quetes, compresores, grupos electrógenos y diversos mate- 
riales. in aquellos momentos no fué posible efectuar un 
control completo.- 

Ha sido sumamente difícil fijar el destino de los 
distintos materiales, máxime cuando en los trabajos inter- 
vinieron otras Secciones, que también hieieron uso de los 


mismos. El tratar de precisarlo motivó la demora en pro- 
ducirse esta información.- 

En la Lista l adjunta, se detallan los materiales 
y los lugares y/o trabajos en que se emplearon.- los no 


mencionados en esa lista pudieron haber quedado deSperdi- 


o // 





gados en los lugares de trabajo, tales como la operación 
terraplén, donde centralizó su tarea la Compafiía. - 

Es de hacer notar que la Cómpañía retiró de la Cen 
tral con fecha 17 de julio de 1959, los materíales que se 


indican en el recibo adjuato de la misma fecha, por lo que 





habría que establecer si los mistos fueron deducidos Oo n0; 


al confeccionar la faciura.- 


En lo referente & las cuentas-horaríos de los equi 
pos, podemos informar que los mismos estuvieron a disposi 
oión de UTE, tanto antes como después de la inundación, 
pero no fueron controladas sus horas de marcha por esta 
Sección.- 


Pinalmente, creemos se pusde 





admitir buena fe de 
parte de la Compañía Inmcibay, pese a desconocer esta Sec- 
ción la existencia en Rincón, de parte de los materiales 


por los que áicha Compañía reclama su pago.- 


Saluda a Ud. atte. 


yaa 
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ING JEFE DE CENTRALES HIDROELECTRICAS - 
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ast 





Gastados sn camiones,volquetes,grupos electrógenos, ormi- 


goneras, compresores y traotoras.- ; 





Gastado en los trabajos de encofrado del dique, protección 
ventanales de Sala de Yáquinas,lado Zste, encofrados Va- 


rios, ataíc de bolsas.- 





estanterías, pisos,sócaloB,puertas, ventanas en cases inun 


tadas de la población. Estanterías, andamios 





. bancos de 
trabajo, armarios, cajones de herranientas, tabiques pro- 
visorios y trabajos varios 
cemento portisnó Incor.- 


Gastado en murete de contención sobre sel diqus,oierres de 





de la recuperación. - 


00880 al edificio de Casa ¿e Comando y pozo de bombas .- 





Gran c 





antidad de bolsas quedaron estibadas dentro del edi 
ficio en la Sala de Montaje y fueron tomadas por las aguas. 
3 UAE 144044. s WA icc LACOS $11 P 3-1. dud. GARS td 4 JE dE Yui LD.” 


Gastados en la operación terraplé-.- 


Gastadas en iluminación de trabajos en operación terraplén. 
Conductores, Fichas .- | 
Gastados en ixstalaciones eléctricas para iluminación en 
operación terraplén, in 





atalaciones pares bombas de achique 
de la Sala de Máquinas, instalación de grupos electrógenos 
de emergencia durante la inundación y trabajos similares 





y ..// y secado de edificio y máquinas durante la recuperación.- 


Utilizadas en trasiego de aceites de ios depósitos a tan- 
ques de 200 Jlis..ce desconoce su posterior destino.- 
Palas y picos.- 

stas herramientas fueron utilizadas por incibay, ei Zjér- 
cito, las diversas Secciones de la UPE en los trabajos de 
operación terrapién, carga y embolsado de arena para defen 


sa del dique y presumiblemente quedaron en los ligares de 











28608 iuplementos fueron traídos por Incibay para su perso 
nel y quedaron en los galpones que fueron inundados. los 
elezentos que fué posible recuperar, se encuentran en uso 
actualmente y son similares a los ds la Cruz Loja, por lo 


que no es posible 





determinar de la cantidad en existencia 
a quien corresponden. ¿u estado en general oe deplorable 


por la malaa calidad de los artículos. 








5e encuentra actualmente en uso cn esta Central uno 





de ellos. 
No ha sido posible determinar el 





destino del otro reolama- 
áo. 


¡NG. ROBERTO MAISONNAVE 
EU/rbo. NG. JEFE DE CENTRALES HIDROTLESTRICAS 








Rineón 4sl Senete,Julie 17 €e 1:59 






va la fecha I32L5155.i4 CIVIL DoYGOLRIA retira desce zinen &el :snuete lacs 
Bigulentes maquingrias y materiales ús su pertenencia: 


l Eermigenera ZiAldin K: 30 
i Bermigenera KAISER K: 32 
l Ceapreser OK K: 27 
1 Compresor CK N? 22 
l rups electrégene CK H* 26 (cen caja de oenexlón y enchufes,q uemaudu) 
l Yeiquete GàEK 3: 12 / 
1 Yelqueve 16 He 15 
1 Cauterpiilar cen Pulléssmer 14 
1 Camién vagirus 5* 49 
l Casión dagiros E: 56 
1 Remolque NIG TWAGGON N* 51 
l Bomba Aloon oen motor eiectrioe,ée 2" Y con sanguergs de 9 ate y vólvula pis 
1 »esba ilcen cen motor a explosión, de 2" fj cen sanguera de 9 mis 
- 2 ocarretillas pura hormigón con redaáe neumatige 
¡Le 2 Rueñas armaáas pare camién 9.00-20 
À Barril cen aprx. lOO lis. aceite Retella 39 
ì Barril csn aprx. 40 Lte valvulina Hacema 68 
3 harriles vación de 200 148. 
EM Y vanas vacías 
de 1 basajuana cen 10 lts. agua destilada 
À date mecánico para 5 Ten. 
l Cizailia (tijera) para cortar vurilias 
2 Baterías Varta 
l aceitera chica 
d rifa para éeblar voríilas 
d Grillete ds 1j" 
1 Cajón vacío con bisagras ; oerreje 
2 Cajén cerraés con herranientas 
2 Tanunes úe emergencia «e 20 Lts 
1 Bemba relej de sane 
4 :clas anchas 
12 Picos | 
átados de varillas de hierro de G ma D y 12 mts large 
r "n 4 " n i & " "n n " mn e 





5 

5 

5 s n" "n t f "10 ts a it p e 
30 


^ Varillas de 6 um f y unos 6 nts ie large 
^— Zl Pljoas de encofrado de 100 x 50 cus 
2 Rollos ás alambre de atar negro,mediane. 


E» | PUR LAQGIBSAY PoR UTE 


t 


Sr. L&eiane ¿srzin äp. Juan Jesé de alleja 





ducirse esta 





EXPEDISENITSE Ne: B 1/1374 a 


Plan de Obras (hey 10 de nov. de 1955)- (BAYGORRIA) 


INICIADO EN: Sec. Contralor de Obras Hidroeléctricas. - 


FECH åg 22 de octubre de 1959.- 
Á S U N T Os 





Consorcio Baygorria remite nota A 1745/111 ref. a: trabajos por ádminis- 
tración Delegada en y para Rincón del Bonete con motivo de la creciente.- 


CONSORCIO DE BaYGORKIA. 


Montevideo, octubre 20 de 1959.- 


Cm. de Asesoramiento y Contralor del Plan Baygorria 


Palacio de la Luz, 
Presente = 


Ref. Trabajos por Administración Delegada gn y para 
Rincón del Bonete con motivo de la creciente. 


Nuestro N$ A 1745/111-Mz-HL/1t._ 


De nuestra consideración: 
Adjunto a la presente nos permitimos remitir- 
les las siguientes facturas: 


Ne 717/488/610B por muterial enviada a Rincón del Bonete 
, por èl importe de . . . . . . . . . $m/n 11.989,41 


Ne 718/4A89/611B por material enviado a Rincón del Bone- 
te, por el importe de . . . . . . . . . " 15.737,88 


N2£ 719/490/612B por cuotas horarias de los items 5 y 14 
de la "Planilla N! 2" adjunta y gastos 
varios, por el importe de. . . . . . .. " 8.890,52 


N2£ 720/491/613B por cuotas horarias ĉe lòs Items 6 y 15 
de la "Planilla N2 2" adjunta, por el im- 
porte QS AA O a 26.032,05 
Sin otro particular, a rovechmos la opo.tunidad para sa.udar a 
Vds. muy atte., ; 
Fdo. Hermann Lutich 
Representante Gral.- 


Montevideo, 27 de octubre de 1959.- 
Pase a informe de la Bec. Central Hidáulicar- 


P/A ING JEFE DEL DEPTO. 


Roque G. Máspoli 
Sub=Jefe ádministrativo.- 











/fcón úel bonete, noviembre 17 de 1959.- 


+ 


er. ng? defe de Centrales Hicroeléctricas: 


otas eotusciones sc refieren a le adqui- 

sición ús una heladera tapa femiilisr pu a le ccoína del 
dere iso isociaa ie deles do Zurno e ingenieros), On- 
piczeniando la belatera 3e: inuia ul personal (consBerva- 
ción ie leche, szua helaoc&, etc.,) ou^ se hallaba en un 
IT - lado de cala de Contaje.- 

ca inundación de abril modioiof totalmente estas 
condiciones, pues Ge68troyÓC por nd Le odio 4e 
salu de “onte je. keemplacarla por unge nueva de las sis- 
Sas cerecterícticas (33 curt. de roble, 4 juertas, con 
serpentfín ie agua) costaría más de % 10.000,00 de aCcüsr-. 
do 2085 ics aci051558 precios d plaga. 

ve Cono. dera más ronvenieato resnplazarla por 2 
bessasros ús agua halada 





j ung neladera tipo fosilisr, 

"t MS pe d Ag o F 2 "- | A an Je 5. p ps i KU n ; 
Cuyo Gosto conjunto sora de aproxinüusdssonie $ 5.000,00, 
o 368 Uli COCLOBAA 1 5 Zes2J,005.- 


este monto deberá ser cargado a la cue 





ate 40.400 B 
necupecación ás ninocón del sonete, pues se irata de un 
gusto origizaco por un delo proaucido por la inundaicifn.- 

ve adjuntan loz proyectos ie pliegos de condicio- 
neo paro dias licliuciones a DORiinRI. 


ING. JUL'O DFLACOSTE 
22. JEFE ING. SECCION O y DSAULNM 
RINCON DOEL BONETE 


iüincón del Bonete, 17 de novíembre de 1959.- 
)e gcuerdOo.- ve eleva Solicitando so ¿roceda an la 


forms propuesteg.- 
RU/wa 





Proyecto de ;:liego àe Condio ones peru la Adguicioión de 
una üe6laüde;ue.ee ¿ 





art? 1% ua adalnistración ueno ul de ¿as Velnas aléctri- 
C&b y lose Teléfonos del 28taá0o, eseu adquirir 
ina hslrdera tico fsalliluar, con una capacidad 
uproximeta de 280 lts. (Atès pics cúbicos ).o 
árt2 22 9. mueble deberi ser cotálico esñaltedo, con una, 


Ape oce tico s ^ Wim 


Hi. 


pueri&e.em 

àrt? 32 Seré suministr. de con lcs ucersorios corrientes 
en las heladeraus económicas tipo familiar.- 

&rii 4i Ci equipo elfotríco seri pura 220 Volts., corrien- 
te iterna moncfáisiecsn, 50 Lz.- 





BXPEDIEANTE N8; 202086 - 


s - 


UU USE 


SECCION CENTKÀL HIDRAULICA 


5 | noviembre 59 


z &etitud del Sr. Raymundo FUM RO en la 4esa de Calificación.- 
€ 
we 











sineón del Bonete, novienbre 3 de 1959.- 


sd feta, de fantrelne dhear e ra 
i te Si r i A - " A | 






B dfa síbado 31 de octubre, a fin de 
proceder a la calificición del Delegado del Grupo 7 de 
Sela de Máquinas (laguinistss de 5ra.), se envió a bus= 
esr por un vehículo de UTE a su domicilio en Paso de los 
Toros, al funcionario ör. Francisco Denis, Y? 3397/58, 
primer suplente de diaho Grupo. - 

2d ör. Venis se negó a concurrir, sx- 
pressniüo al conductor “que tenía que hscer",.- 

oe hace notar que el îr. venis ya ha- 
bía intervenido en la oalificación primaris del Delega 
do de ese Grupo y que esto ba perfeciomente énterado que 
au presencia Berí- nuevamente requerida s fin de firmar. 

lá foja de culificación.- 
| & fin de evitarle denoras inütiles, 
se le porzitiÓ perssnecer en su aomicilio, hasta que io 
fuers a buscar el cochs.- 

Por lo expuesto, 8e solicita la apli- 
esción de una sanción el vr. Denis, e fin de evitar la 
repetición de cstos hechos, con aus consizulentes tras- 
tornos pare el trobajo de laa esas ús Calificación. - 


Saludan & Ud. atte. 
42 rb0. | 


ING. JULIO DELACOSTE 
, 2%. JEFE ING. SECCION C. HIDRAULICA 
UNA . RINCON DEL BONETE 


JUAN JOSÉ de PALLEJA (1) 
JEFE ADMINISTRATIVO 
seco. Pi ^n IDRÁULICA 


Rincón el Bonete, novienbre 3 de 1959,- 
De acuerdo,elévese solicitando la aplicueión 
de la sanción ¿ue corresponda, ¡para evitar que estas 
sotitudes se genersiicen.e 


CTS 


EXPEDIENTE N%s 136880/800 Y 


INICIADO E N: Gerencia de Usinas.- 


F E C H à: 15 He octubre de 1959.- 
å S U N T Qa 


CUTE-remite facturas por suministro de mercaderías al Comedor instalado 
en Rincón del Bonete, correspondiente al mes de setiembre ppdo.- 
¿ 


CUTE- Montevideo, 15 de octubre de 1959.- 


Sr. Gerente de la Div. Usinas de la UTE 
Ing2 Salvador Massón | 
3. B 


De nuestra alta consideración: 

Á Je acuerdo con la R 59.- 148288, Exp. 
156880/150.- la Cooperativa Usinas Eléctricas y Teléfonos del Estado 
(CUTE), hace llegar a esa Gerencia las facturas por suministro al Come- 
dor instalado en Rincón del Bonete, correspondiente al mes de setiembre 
de 1959, por un monto total de $ 27.027,55 (veintisete mil treinta y sie- 
te pesos con treinta y cinco centésimos), a efectos de ser visadas por la 
Comisión de Recuperación de la Central Hidráulica, para ser elevadas a 
Contaduría.- 

Las facturas se remiten por duplicado, incluyéndose en la 


original los comprobantes parciales firmados por el pesonal superior des- 


tacado en Rincón del Bonete.- 
Sin otro motivo, saludamos al señor Gérmnte con las expre- 
Sionesde nuestra disintguida consideración.- 


Fao. Justo Lista 
Gerente. - 


Montegideo, 25 de octubre de 1959.- 
Pase a informe de la Sec. Central hidríulica.- 


P/A ING}! JEFE DEL DEPTO. 


Roque G. Máspoli 
dub-Jefe Administratiw.;, 





Rinofn del Bonete, ootubre 22 de 1999.- 





Sr. Ingi defe del Depto., de Sansración de Energia: 


La presente cotización de repuestos 
pura las Grfjasade sala de éguinas asciende a UJS 147.10; 
bastante inferior & ic estimsio crigiualmentes.e 

3olicit.mos sa pronte adquisición así cono lu de 

jos repuestos soli 1txGos anteriormente por ¿xpo. 135292 
pues se carece totalmente de cepurstos pura estas ¿rúss 
(Nunca se hizo ninguna adquisición y el suministro origi- 
nal sólo contenía «lgunas rosistencias ie reserva para el 
Bando de los moto e5).- 

¿stas grúss lan soportado todo el trabajo ĝe mon- 
taje y reparaciones y acora están siendo usadas intensa- 
mente y conatituyen un elemento fundamental del trabajo 
áe recuperación de lu Central.- 

La anterior adquisición ascendía & U$3 412. 10, Be 
gún cotización de fébricu de fecha 28 de Snero, y sumada 
e la presente «scendería en totei a Uso 259.20 aunque es 
probable que haya habido un ligero aumento en la eotiza- 
ción desde Enero a lu Ieoha.- 

Por ei momento aconsejamos ¿ssistir de la &dqui- 
sioión del disco de freno de carga pieza Ni 155293, con 10 
que el material a conprar suma la canticad mencionada de 
Ucs 599.20. 

- Al efectuar ei pedido definitivo conviene indicar 
expresamente el número de serie de nuestras Grúas que est 
11 































H& 155.25. 


// tevideo, 
Or. rresidente d 


Centrales Hidrooeoié 


de uineón del Poneto 








s 
eo i19 





1959.- 


Comisión de recuperación de la Usina Hidroélectric: 


De acuerdo a lo informado por el seior ing. Jefe de 


Harnischfeger Corpor 





acuerdo a su —— de 





(se les mes 


para nuestro peal 


1) 6 hs. P 54, a us "- —- eds en iA usos... 
$ 


J13 
4) 
5) 


vast. 450,52 1 
hose, 444 100, 
gaskety 2U481, 


6) 6 gaBket, 20288 
T) 4 cup, 452 55, 
8) 5 repair kit, 452 


£0 O00 w 


9) 2 nose,442 19, 
102721 brake fiuia 212 


3 


H 


as 


uirigas, con feona 22 de ocscul 


reppd0. la negbciación ooi 


b 
ation se consertaría en las siguientes términos: 


HARNISCHFEGERCU.+. por material a importar de EE.UU. đe HNorteamezica, de 
Pte 


25/90/59.—- Su referencia lg 49-60 
arnis enf Cser T L y S srie H G cane veria 


4^ a! a a mirar 1c 3 z tun 
imismo, que estas últimas referencias simve también 


do cursado por ¿xpe+. 135252) 


£f 
1 
x 


e 


i, 


den 
ti 


u 


rd ij 
a uses Le "T us MPs eei adii 
i 


n w EIO Tay E . 094.20 
a " — 0.04 c/u >: fA 
n H 0.15 c/u i: Deon 
a " — 0,48 c/u 1.98 
a " 500 c/u "7.79 5288 À 
A o/a | 1.04 
35 " 9.00 c/u 


descuento ip de ley.Wawhbegemkhe Abt Rh 9r re RR ED Li. 27 


Neto s 125532 


invio por encomienda Dostalaniricabacian»r ora arcón : ole. 
iia v ne VO ridad Arde rs” 141,10 





equivalentes a » 604.* 


con cargo a-la cuota 
darla a > q z A de ea arre ra 
Aumentada esta cantidad 
raso: meciente Jleura a 


entrega. 198150. dias 
Validez: gU días o ses 


ay 


( 


Con respecto al material adquirido por exp. 155.252,29 que se refiere el infor 


3 


me del ingeniero don H 
tivamente ug9S-—- 412.10 
por H.59.—-147.055 do l 
Oni, por io cual supon 


La importación de este 


subrubro 28 del Código 


d Er NEM IL LV Y — A FE LI d M e E 
pe desiste, por el smomento, de 


de freno de carga pieza 15H295.— 


20, 
euo 
as 


la 


al tipo de cambio libre comercial de $ 4,11 el Dóla 
ecial oportunamente concedida por el Poder ¿jecutivo 
con 1% descuento de ley tenemos un total de $ 610.6 


vista, contra entrega de documentos de embarcues,- 


de recibido el pedido definitivos 
ENa : E à dx 
hasta el 25 de diciembre próximo .- 


Over 


A 2 Mm 
E Cx Am m D ma 4 m £1 35 46 y 7]- ó a Pa 
O Majsg Cava s ás Sog inf Oum: art gue eS LAMDOS SL Ege 
G P id u-— y 4 Er c =} € S ih: e u , g 2: A p p s Y 
¡EU con ly de descuento de iey, y que fue aceptado 


L de 
108 


er 


val 


f © 
abril de 1959, cursándose por ordinal 6224 del 


A 


- x cud adi x m ara "mI N y ss A E ho oe dies Ls = 
Gue a esta ¿c6clida cute próximo a 1tegar a MODTeviaee 


ecl 
evial está comprendida en la catesor ia q153 5 dorm 
a ci Gi) ud PEL ONGUL € Lia. CAabERULLAS - aboro © 2 


cuerdo a lo informado de la compra del disco 


€ 


udanmosg ^ 2 Vd gd * te o 





HARNISCHFEGER CORPORATION 





| SEPT. 25, 1959, 
: | nistracion Gral.de las: Usinas Electricas 


A js Telefonos àel Estado. 


E Y 8v à T y - 
JUBJECT:-QUB_PROPOSA¡_A9-69X __ OUR _INQUIRY: 135252/15328 
135252/15328. CRANE 
Item Part Name Part No. Quant. Unit Price 
CRANE PARTS D 
1 GASKET 
SUPER- £FC14 202 84 6 .04 / 
REF. #6 


2 CUP 
l SUFER- #2400 | 
| REF .$£8 4521 33 4 .48 


3 BOOT 
SUPER- FC2395 
REF £11 454 52 2 1.71 


4 HOSE. 
SUPER2F010160 
REF 114 44Z 100 6 15.20 


5 GASKET 
SUPER-fF017 


REF. 28 202 84 6 .04 


6 GASKET 
SUPER- FC 1396 204 88 6 .15 
m. REF. 51 


7 CUP 454 33 4 .48 
SUPER FD951 
i 


8 REPAIR KIT 
REF.f41 45% 82 3 5.00 


9 HOSE 


SUPER-f FC151 444 19 52 


no 


10 BRAKE FLUID 
REF.¿ 56 212 7905 1 9,00 


THIS QUOTATION VALID FOR 
90 DAYS ONLY. 


WEEN ORDERING REFER TO PRO- 
PO3AL À9-69X 


C 


C 


injusto un llamado a concurso, c 











NON e I" ^ " | E 
E 097 
£ p P p o j i 7 
JU xX Ne n á ei pone te, . S evi ; up e ed óe i958.,- ny — a 


€ Jig.-Jefe de centrales Hidráulicas,- 
cens $ eración: 








LoS abajo lr nanles, personol de 








) de sale de nácuinas, ante ud. se presentan, expenen y 
soliciten: 

- 4ue es deseo iervienta de este 

ersenal, ls finalización del trámite Jel expediente de las 





promociones pare diche sector, per cuente s:igunos de los 





suscritos vienen desempeñando el cargo desde tiemoe a tría.- 
^ que la demora en la realización 


de estas prome 





clones, cuasan perjuicios, ne sólo en el aspec- 





Cnoi cc, Sino tambien en cL aspecto soral del funcionario, 
- que tode el personal de mí;uina: 

desempeña sus cargos des 

tener un conocimient: 


4 





de ace lar:os años, le que implica 


pr funde de la tarea a que están abocados. 





^" qué por estas razones consideran 





isnde le que se impene es un 





atentizado en la promoción, - 
- que les aus jo firmantes, en los 
— M Sue son de notoriedad sucedidos en esta Central, 





reconocimiento a 158 méritos, n 





han demostrade en tole monente, no selo suas cenecimientes tóc- 
nico8, sino la abnegación y cariño que profesan a la institución, - 

” qUe por lus causas apuntadas, solicitan 
8e las tenga an cuenta este petitorio, cuya reailzación sería de 
tods justicia,- 





vä láden a dO. a tte, 
in pp 
"» — . . $375 l 

foe "- e OL LT uiis T s 


Y, Julie - v, nezzano 


4 E 2 $378 
pts p/ f eo» do NO coll. 
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//cón úel Bonete, setiembre 29 de 1959.- 





Sr. Ing? defe del depto. de Senersción de bae 


je agrega uno solicitud presentada 
per el personal de turno de Sala de Máquinas de esta Uen= 
tral, referente a promociones y censurses, asunto que fué 
tratado por ixp. 51102057/17.- 
También se agrega copia de la Orden de Servicios 
E? 289 en lo cual se definen lus ovida ciones Ge Cauda 
carge.- 

s opinión de esta defatura que no todo el perse- 
nal de vals de Máquinas t ene loo conocimientos necesa- 
rios para Ser ascendido por simple promoción, por le 
cual se propuse el sistema de concurso ¿s oposición y 
méritos.- | 
| Hay algunos funeionarios que poórfan ser promovi- 
des sin inconveniecnteo: p. ej. los “aquinistas l- pueden 
pasar & incargados de Šala, y los Maquini=tas Feres. a 
Üaquisisias 29 (temperzsmento prepucste por esta Jección 
en su informe original, s fojas 1 áel xp. 51103057/1T7). 
im cambio, üe ningun: 
































inguna manera poáüría aicsitirs- el pasaje 
de lügguinisia 2d0. a Maquinista l: sin concurso o pete- 
be de suficiencia.» 








 £& cuanto corrospcude iniorüsre- 
ogluüa a Vd. muy atte., 


éD/wa 


ING. JULIO DELACOSTE 
ed? HEC N GO SEgCCHONNCG HTEORAU HOA 
PINCON DEL-BONETE 





AE i 


A BT Musas A 


`» 
Dadi a AAA N us ut audi IRL. Lum b du Vail iS AE us dl e ad ael i [ui 
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de EXPEDIENTE N2: 118517/18 


Ag —— — — —À— 
INICIADO E N: Departamento Comercial.- 


P EC HA: 25 de setiembre de 1959.- 
A 3 U N T Of 


Ref. General Electric 3.À. eomunica que por error cotizaron el item 
176 del P. de P. Ne 4497/57 y ofrecen otro en sustitución.- 


GENERAL ELECTRIC S A E 
Spes. Administración General de las Usinas Eléctricas y los Teléfonos 
del Estado.-— 
PRESENTE Atn. 5r. R.M. Bidegain 

Pedido de Precios 4497/57 

Hepu-stos para ger radores 

Ju Expediente 118.517/5 

| Nuestra orden 7912 - 

Muy señores nuestros: 


Con referencia al item N2 176 del Pedido de Precic 
antes mencionado por ei cual esa administración nos adquirió 6 galones 
de barniz aislante G E N21028a, debemos informarles que lamentablemente 
y a pesar de haber sido cotizado por error en Su oportunidad, este bar- 
niz nos es obtenible en fábrica en cantidades menores de 15 tambores 
de 55 galones cada uno.- 


El más próximo sustituto que recomienda nuestra representada y 
que puede suministrarse en cantidades pequeñas es e] barniz G E 462, ns 
gro, de secado al aire, muy similar ensu naturaleza y estructura quími. 
ca, pero sin adhesivoscon mica y que se utiliza en trabajos generales 
y especialmente en el tratamiento y acabado de cables de conexión, arri 
llamientos, bobinas, etc. y donde no es de importancia la protección 
contra aceite.- 

14 Qudando a vuestras gratas órdenes aprovechamos la oportunidad 
para saludarles muy aite., 





Fdo. H. Compagnoni.- 


Expediente 3$ 118517/18 23/4) 
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/*evideo, 15 deoctubre de i15259.- 
T. defe de: Departamento Comercial: 

| ror R.—157.2' 8, de ll de marzo de i$55, se tramitó el pedido de pre- 
ios 124497/5'/, por el que se adquirió a General Electric. S.A.sentre otros mate- 
tales, Los siguientes: 
tem 176.- 6 galones barniz aislante compound G.E. 
0284 en latas de 1 galón, a u$S 5.15 
ya AB fábrica con fiete inciufio a 
A A T: 22.50 
lete marítimo a montevideo, luy estimado: más | 
A descuento de lj» de lEeyescessccesessec osssoes Y !! 2.21 
OPAL CR/imV con 1% de descuento de ley........... " 24.77 

Los vendedores, por carta de fecha 24 de setiembre PpGo., gue inioia 

R. oràinal, ezpresan haber cotizado por error en su oportunidad, y que dicuo 


GIOCO 
hrniz no es obtonibie en fábrica en cantidades menor.s de i5 tambores de 55 ga- 


cues aada Unus— zRecombend:, en cambio, a efectus de poder ser adquirido en can- 


Te 
Pos pequenas, en barnia Ci5.402, negro, desecado ai aire, muy simiisr en na- 


aeza y estructura química, pero sin adrnesivo eon micas que se utiliza en ira 


él GR 
pos generales y especialmente “en el tratamiento y acubadu de cables de conexión 


Froilamientos, bobinas, etc., y donde no eg de importancia ia protección con 
peite.- 


íi. 5 «t a ^ TA E E es Es z i 3A n uds a a — m - 3 E 
teniendo en cuenta lo expresaco pur el señor 22 Jefe ingeniero de la Cent 


MJ 


bli citánävle a Genera iiectrio S.A. el precio correspondüiente,- 


ni rai iidráulica de Rincón del 2uneuie, corresponde admitir la su ustitución, 
Salua a ud. atentamente 


MARIO RAINISEL 
- Jefe Sección Licitaciones 
> 
Previa ieO 24 de octubre de 1y5y 
Benc oefe dej Depabtauento Comercial; 


j De acuerdo con lo informado precede ntemente con fecha 13 del corrien- 
te mes pur esta sección, se cursó por intermedio de ene Departamento carta a Ge- 
pe 


herai ¿jectric Seás solicitánduie la cotización dei ftem 176 cido de precios 
Lr443//5/ ya adjudicado, que pasa o ser sustituido ahora por otro sisülar, por los | 


EO,L-VOoS ya expresados.- 


OS VenaecGoreg a 
E = "uo d- d i ; d^ 310079 2993 7^ e 6868 P he. P Cu syra y Ben men FEE a 4 uon ^ ^y CET e» z^ 3T Toa 43 6, | xm 3 ^ 
Pon SOL Civada que “da aulenteco us O.u2 por unruacd, age acuergáo con lo cual el de 
: a—net 


em ¿$0 pasa a ser el siguiente: 
¿itemi/6.- © galones đe barniz aisiante Cat. Gu 402, negro, de secado 
5 ” p ue a $ r 3 Sero 7j m1 -l E d £O E nara F £. — £^ a 15 h Tf- Cx 
al aire, envasado en recipientes de 1 galón cada uno, a Uf$g 


3.11 el galón, o sea 
E 


c = a L Ta e iX ym SOM f £^ n * p c^ E ue D -- 4 fl À LE E^ SA i3 LE e ic 
TOTAL FUB fabPloa con flete Prepag ado nosts FÀO nueva York 
EN n A Co A EE iar pr da EE SN (-. 
. © Meta:da0 emparaje ce expor CAC ALOL Ups 22.02 


Sa. ^ natara da TUR 
Fiete marítimo iÍ20IDuOVlIOGOO, Jus 
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estimado , mas el él descuentois 
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enera delas Usinas 
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Administuracion iue 
telé fonos del Bstado 
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Eléctricas y 


PRESENTE Atns:Shs Re ls Bide gain 
Pedido de Precios 4491/5i| 
Su Expediente: 1184517 





U 
Respondiendo,a vuestra solicitud y de acuerdo con vuestra carta 


HuuU/24T025 ae echa setiemore 24 tenemos el agraco de oirecer g conuiinuaci 


2 ES MAN Lees ia ce KE E EM UT p "- 47737 A EE 3 EO M =g em Ye Y" =3 e 2 - 
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( tre es dólares con setenta 
DESGUE TO UNICO: i17 Ge leyes 
Bi precio cotizaco se en 
Ld. d 
7 AE i5 a M or aii in! ve amb al ate pars E TOT t 1Q3 Or 
hasta FAS HUeva York e incluye embalaje pata exportaciua 
y E —PSE Xn E atap o; £ deberá enbrirlo desde 
En el caso de tomar Uds. ei seguro de esve lla verlal el aeperá cubririo aese 


de 
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IR 23205 de fecha abril ¿0 de 1990 para el resSvanve material del pecido de 


precios uz447[(/5 
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Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saluar E 
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Urden de tramite s/valor comercial fuera de la administración. 
“ecreto: Depto.vomercial Fecha 9 úe nov./59 Exp.118.517/18 
Complemento c/c340 
iiem 176 


ve sustituye el material adquirido por el Siguiente: 





6 galones de barniz aisisnxgte Cat.G.E.462 negro de secado al aire I 

n recipientes de 1 galón. c/u fs. $ 3.77 fs. 22.62 

Flete aprox.nesta C y F Mdeo. M.de ley 2.26 

24 .08 

P vemás condiciones administrativas incambiadas 
l5 noviembre 1959 

Anz Fdo.:defe de ádquisiciones. 
ok > 
— 
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Lio, 19 de enero de 1900 gue 
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ENTERADC e-.LYCVigo notificac 


ión de la Sección Central 
iidrdulioa, siga el trá 


mite dispuesto, 
r/À ING% JEFE E DE DEPART., 


b ¿ 
s KUQUE: GASTON LAS HFOLI 
SUbD=Jefe se dos 
B | de departamento 
ELS Noa. de Generación de Energía / 
Rio. inr lop is / es 


Se 
ING. ^^B-9T^ MA'SONNAVRE 

ING. JEFE Dz CENTRALES H SPOELÉCTAICAS 
RINCOR DEL BONETE : 
T 
Ls 
i 
1 
ES 









y 
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Rincón del Bonete, junio 13 de 1959.- 


Sr. Vice Presidente en Ejercicio de la Presidencia de UTE 


Don Elías Croci 


De nuestra mayor consideraci ón: 


Los abajo firmantes, fuñcionarios 
de la Central Hidráulica de Rincón del Bonete, actualmente abò- 
cados a la reconstrucción de la represa, se presentan ante Vd, 

a fín de plantearle un problema que seha creado debi do al hora- 
rio actual que se cumple en dicha Central.- 

Desde la llegada de los funcionarios, luego de la norma- 
lización de las aguas, paia tomar las obras: de reconstrucción, 
como el horario abarcaba un lapso mayor que el acostumbrado, se 


instaló un comedor para los empleados.- 


Que dicho comedor funcionaba a satisfacción de los fun- 
cionarios y en forma gratuita, hasta que las autoridades decidie- 
ron comamzar el cobro de las comidas, para lo cual, mediante la 
firma de un contrato con CUTE, reorganizaron dicho servicio.- 

à pesar de considerar los suscritos que el servicio de 
comedor se cumple en condiciohes d higiene y buena presentación ; 
estiman que el cobro ($2.50) resultademasiado oneroso para el 
salario que:peréiben los funcionarios de esta Central, máxime 
teniendo en cuenta que deben hacer frente al hogar constituido 
con el mismo sueldo y que muchos de esos hogares tienen que mer 
reconstruidos debido a las inundaciones que son de notoriedad.- 

Por las razones antes apuntadas, los firmantes solki- 
tan que, teniendo en cueñta las tareas que cumplen y lo extenso 
de la jornada, dicho servicio sea mantenido en forma gratuita, 
como se venía realizando hasta ahora o en su defecto constinuar 
el horario de 7 horas, implantado definitivamente para el perso- 
hal que presta servicios en la Central Hidráulica, el cual le 
permite al funcionariado concurrir a sus hogares ọ estar en e- 
llos en las horas normales de las comidas; dicho horario cons- 
ta en la R 59.— 146845 del 2 de abril de 1959, Exp. 51105045/5.- 

Esperando que el Sr. Vice-Presidente compranda nuestra 


situación y la intepprete con la justicia con que siempre ha en- 


carado los problemas del personal, lo saludamos con toda conside- 
ración: 
Raul 5. Bocchi Ladislao águirre ¿abala 


Humberto «ollinger alter E, 4costa 









*aam $. Hernandez 





saan N. Q'Neil 
Tezás Ernesto 
aasnington Acuña 
Geremías Rosa 
Miguel à. posa 
Rudecindo Correa 
Manuel à. Martinez 
Vicente Da armas 
kuben I. Duclosson 
Jacinto Pedrozo 
Ramón Lavie 

Victor Machado 
áàurelio de los Santos 
Ja rgd à. Choca 
Gisleno rojas 
Walter álbornoz 
àrmando Tito 

Ramón Lopez 
&lberto Figueira 
kodolfe Lattuada 
Emilio Vignoli 
Hector Coli 
Dionisio Carrera 
Tfinidad 4cuña 
Pedro Ramirez 
Heriberto osa 


Hector Hundewadt 


Rernarioa 1iasricuez 


umar larta 
Sócrates le&jeiro 
Rosano Cozzani 
Lucio Piñeiro 
Glauco aovira 
Feligiano àmaral 
Felix Vargas 
Hector Sosa 

duan C. Zapata 
Bolivar Rosa 
Bartolomé Murúa 
Confesor Correa 
Isabelino froste 
Hernán i. Fernandez 
dusto Curbelo 
agustín Lengorta 
Gil C. Del Pino 
Beltran andrada 
abdón álmeida 
tufemic Cardozo 
Placido Pereira 


Migueb Fernandez 


3 


úiguel voldo 


Omar Martinez 


EN 


icardo Villaverde 
José M. 4llenda 
Bolivar Cibils 
Dionisio Lopez 

" : 

Carlos Díaz 
ánaurelino Machado 
Hoberto Franco 
Juan Lopez 


àlbérico Guapura 


—— —— 


Domingo Fieiiás 
alfredo M. Martihez 
José M. Vallejo 
Victor Germán 
Hipólito Medina 
Gisleno tojas 
Ricardo Langortá 
José M. Martinez 
Luis Espíndola 
kuben Irañeta 
Eustaquio Díaz 

Ov idio Oyarzabal 
Victoriano Castro 
Roberto 3pinetti 
"ashington Gomez 
Obdulio 0. Sosa 
Juan R. Rodriguez 
Hector Aaguello 
Yamndú C. Romos 
Kanuel Neirreiter 
Fedro à. Moreira 
José P. Lranes 
dorge ocldo 
Ricardo Laguna 
Mario Monzón 

Luis Denis 

Carlos Morales 
Pedro À. Sanchez 


Miguel De León 
Emilio Lazo 
Felipe R. Acuña 
José L. Paz 


ángel A. Curbelo 


Aátalivio Gonzalez 









Uruguay Custodio 


Oscar E. Homero 






Julie Cejas Herminio Ferreira 


Juan C. Valdez 





| 
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áartigas Romano 


Aparicio Romane 


Carlos Velazquez 





( 
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./ftevidoo, 16 de junio de 19359.- 


R 59.—-148854 , 


VISTOS estos antecedentes, encabezados con la nota 
del 15 de junio de 1959, presentada con la firma de 152 fur- . 
cionarios đe Rincón del Bonete, afectados a los trabajos de 
recuperación de la Usina Hidroeléctrica local, y en la que, 
= fundándose en la naturaleza de las tareas que desempeñan 
y en lo extenso de la ¡jornada diaria - solicitan que les sea 
suministrado gratuitamente el servicio de comida que en la 
actualidad se les cobra a $ 2,50; 

CONSIDERANDO, por un lado la situación anormal de Ri:: 
cón del Bonete, que requiere la mayor urgencia en los traba- 
jos de reacondicionamiento de la planta idustrial, y, por 
otro lado, las dificultades de transporte entre esa locali- 
dad y Paso de los Toros, 

EL DIRECTORIO DE LA UTE RSSUSLV3: 

- 19.- ¿signar una compensación diaria de dos pesos ($ 2.-, 
para comida e los funcionarios afectados a las Obras de Re- 
cuperación de la Usina Hidroeléctrica de Rincón del Bonete, 
siempre que deban cumplir horas extra y que esa circunstan- 
cia no les permita comer en su cdomicilio.- 

- 22.- Dejar establecido que este régimen se mantendré, 


mientras dure la situación de emergencia en Rincón del Bonet. .- 


Para conncinuienta de las Gerencias respectivas y 


dezas efectos, pase al Departamento de Personal. 
Th 





M 





//*eviáeo, 25 de setiembre de 1959.- 


Fase a informe de la oección Centi:l Hioráuoli- 


é 
e CA e. 


Ing? Jacobo üend teguy 
Ing? defe del Depto. de Generación de 
anergía,.- 


&ineón del Bonete, octubre 6 de 1959,- 





ng? Jefe del Depto. de Generación de Energía: 


Con respecto a las selicitudes hechas por 
el S3.0.1.P. corresponde informsr le siguiente: 





55te remoloador es el único elementesde transporte la- 
custre con que se cuenta en Rincón del Bonete y es en 
la actualidad el único medi. de llevar materiales y 
personal a la margen kquierda dade que el puente de 
servicio está desta id. 





dd Sn ingeniería Civil 
lo está usando para llefar portland y otros materia- 
les destinados a las obras âe reparación en el extre- 
mo ¿Ste dei Dique, y sería obvio destacar la importan= 
cia de este irabajo.- 

Por otra parte el moter de dicho remolcador ha teorni- 
nado su vida Útil y deberá ser cambiado por uno nuevo? 
mientras tanto ereenños imprudente someter a este mo- 
tor a un servicio 








severe dades la importancia que tiere 
el remolcador para Rincón del Bonete, 
además el "Don Fancho” es prícticamente el único me- 
dio de acceso a las propiedades de la ¿da 
situsdas sobre el lago. | 

| Finalmente, el remolcador no puede, por diversas. ra- 

zones efectuer navegación nocturna.» 

Por lo tanto, entendemos que no debería facilitarse 

el remolcador “Den Panche” al 2.0.1.P., à menos Le 


inistraicién 








=> Y 








— A tÓ 





de ouperioridad estimara que es posible det 
| trabajos de la margen MLDS. 
| El precio a cobrar ne pria ser inferior a $ rooga 


A E E, pe A LT 4T uuu—. a mue" EA NEL 1-4 ——— x 






H dregr.ff&sdispone de varios remoloadores en el Lugo, 
y que dado que une de elles estuve a éispesición nuecs- 
tra durante los meses en que el transporte de perso- 

nal se efectuó por agua, es de supener que no tenóría 


incenveniente en arrendarle al 3.0.Y.P.- 









y Y Be halla EE en su v per a Po- 
blación de i Bioti del Benete y su playas nice lugar 
de erpa sión de los habitantes de esta zons durante 
el veranse i | 
Cualquier inst laai n de aprevechamiento de pescudo 
en esta zona crearía máltiples inoenvenientes de polu- 
ción de las aguas de la playa; este problema fué am- 
pliamente tratado en el Zxp. 127631 en el cual se 

Fr planteó la necesidad de expulsár gl pescudor estable- 
cide en la costa de Rincón del Bonete.- 

Per lo tanto ereeno8 gbsolutumente imposible ceder 





ningún terreno para los fines expresades en le zona de 

propiedad de UTE en Rincón ädel Bonete.» 
sería del case consultar a la Se^ ción Bienes Raíces 
| | sobre la posibilidad de utilizar alguna parcela proe 
e piedad de UTE sobre la costa del lago y Situada a por 
le menes 5 km. de Rincón del Bonete. ún en ese caso 
| sería conveniente que la UTE se reserv ru el dereche 

de exigir al S.U.Y.P. las medidas necesariaS para evi- 
d |  *ar la posible poluci ón de las aguas en la zona de 
 BRinofn del Bonete.— a 
| Si el 3.0.Y.P. en carare la construcción de una fóbri- 
| | ca modelo -y no la instalación de un "campunente"- pe- 
aría naturalmente reestudiarse el problema, y prima 
facie parecería suficiente con alejar la fÉbriom unos 
ail metres de la zons poblada, exigir la depuración 
de las aguas que se víertan al lige y prohibir que'56 
arrojen detritus al misao.óS 














x a Va. Buy ahi 9 


JD/wa 
! ING. JULIO OELACOSTE 
5e. JEFE ING. SECCION C. HIDRAULICA 
RINCON DEL BONETE 






//tevideo, 29 de octubre de 1959.- 


KR 59.- 151600 


VISTO este expediente que Se eleva cou el oficio N9 772 
7/9/59 remitido por el Servicio Oceanográfico y de Pesca, en el que 
con motivo de encontrarse abocados a la realización de una zafra 
sabalera en 21 embalse del río Negro en Rincón del Bonete, solici- 
tan: a) cesión en préstamo por el término de 2 meses aunque Sea en 
forma esperádica del remolcador "Don Pancho" con su tripulación; 
b) fijación de un predio para establecer el campamento que ocupara 
el personal destinado a la Zafra mencionada; y c) asignación de un 
muelle para efectuar la carga y descarga; y 
CONSIDERADOS los informes procucidos Sobre el parta 
per la sección Central Hidráulica Rincón del Bcnete, Depaptamento 
de Generación de znergía, Sub-Gerencia de Ejercicio y Gerencia de 
la Div. Usinas, con fechas 25 de setiembre, 6, 19 y 23 de octubre 
de 1959, 
EL DIRECTORIO DE LA UIE RSSUEINE: 


--19.- Hacer saber al SOYP gue esta Administración no puede ceder 
el uso del remolcador "Don Pancho" porser imprescindibles sus dervi- 
cios en las obras de recuperación que se están llevando a cabo en 
Rincón del Bonete.- 
--29.- Destacarle cue la Dirección de Hidrografís dispone de varios 
remolcadores en *el Lago, uno de los cuales estuvo precisamente al 
servicio de la UTE, aue es de suponer gue no tendria inconveniente 
en arrendarlc al SO0YP.- 
--32.- Que en cuanto a lo solicitado en el apartsdo b), esta àádmi- 
nistración considera inconveniente la instalación de un "campamento" 
en la zona de R. del Bonete.- 
--42,- Comunicarle asimismo, respecto al apartado Cc), queno existe 
ningún muelle en R. del Bonete.- 

Cúrsese por Vecretaria la comunicación respectiva y cum- 


plido, vuslva.- 


Montevideo, 20 de noviembre de 1959.- 
3e tomó nota.- Previa notificación de la 9c. ventral Hidr&u- 
lica, siga el trámite dispuesto.- 
P/à Ing2 Jefe del Depto. 


|. Roque G. Máspoli 
LE Dub-vefe ádministrativo.- 


IN 





EXPEDIENTE NS: 136880/755 


TH LOLIAÀDOBRBN.: Gerencia de Usinas.- 
FEGCH A: 21 de setiembre de 1959.- 


À > U N T Js 
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CUT:¿.- Rem. las facturas correspondientes al mes de agosto, por sumi- 
nistro àe mercaderías remitidas al Comedor de k. del Bonete.- 


3p. Gerente de la Div. Usinas de la UTE 
Ing? Salvador Massón.- 


S/D 
De nuestra alta consideración: 
De acuerdo conla R 59.-148288, Exp. 

136880/150 - La Cooperativa Usinas Bléctricas y Teléfonos del Estado 

(CUTE), hace llegar a esa Gerencia las facturas por suministros al 
Comedor instalade en Rincón del Bonete, correspondientes al mes de 
agosto de 1959, per un monto total de $ 29.768,56 (veinténueve mil 
seteci entos sesenia y ocho pesos con cincuenia y Seis centésimos)a 
efectos de ser visadas por la Com. de Recuperación de la Central Hi- 
draülica, pars ser elevadas a la Contadufia.- 

Las facturas se remiten por duplicado, incluyéndose en la ori 
ginal los comprobantes parcialassfirmados por el personal supe:ior 
destacada en h. del bonete. 

sin otro motivo, saludamos al veñor Gerente con las ex- 
presiones de nuestra distinguida consideración.- 


Pao. Justo Lista 


Montevideo, 23 de setiembre de 1959.- 


Pase a informe de la »ed, -Central Hidáráulica.- 
P/A Ing? Jefe del Depto. i 
soque G. Maspoli 











//cón del Bonete, octubre 5 de 1959.- 


or. 2do. defe ingeniero de sección Central di ráulicas 





im cuenta de wentas efectuadas por 
C.U,.T.E. al Comeier, comproba ves: ld al 29 por un impprte 
tetal de 2 10.561,32, está bién y de acuezie con nuestro 
contralor, pero no se hà efesctusdo & la misna sei de 
te iel 1% de ley con lo que el importe to:al qued 
$ 10.455,71.- : 
in las cuentas de ecoupras efectuadas por C.U.T.5 
para el eomeüor, coH;rcb ntes l al 13 están incluídas las 
cuentas de mercadería descargaóns en las notas de venta, 
conprebantes áel i 1 al 29. La cuenta de Yrechou Hnos., 
ra adjunterse a las anteriores a los efectos de ¿ue 
disponga en conjunto sobre todos los útiles de cocina y 00- 
medor.- Con referencia n la cuenta de Nicolás Spinette 
por fletes, esta se ción no puede incluirla ¿or no saber 
si G orresponáe.- 
ia factura per pan de Caorsí tiene incluída 
$ 39.00 de más de envases y asore le ha efeciugdo el dss- 
cuento del l1£.- 
bi totul ĝe esta cuenta por tanto queda en 
$ 14.506,15.- 
¿a lo referente 4 sueldos del personal de C.U.T.E 
esta sección no está al tanteo de cual es el sueldo de 
_*808 funcionarios, los gue sí efectivamente trabajaron 
para el comedor en el mes áe agosto, la faotara no pre- 
sente el descuento del 14 de ley, por lo que queiurfa en 
$ 1.504,51.- : 
Ll inport: totel de lz deuda con C.U. T.E. por 
agosto de 1959, sería la siguiente: 
Ventas electusüas ai Comedor, comprob. 
i ai 29 con descuento lf de ley- - - -- 9 102 455,01 
vonpras efectuadas por CUTE: pura el Cone- 
dor, comprob. kros. 5, 6, 10, 11/13 con 
descuento 1% de ley = = = = = <= ===." 14.306,13 
Sueldes y carga social dei personal de 


CUTE en el Comedor con dto. de 1% de ley- * 1.804,21 
pa otali "m + 26, 6G. E Ae 
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Son referencia a la venta ĝe Tickets del ses de 
agoito, la situación es la siguiente: 








218 A ai e40 
382 — Almuerzos | " — 458,40 M 
254 Cenas "£54.90. 8 — 775.80 - — 
É á 
| Tickets Cobrados 
» 1540. Desayunos |. à 462.00 
5527  — ¿lmuerzos " 6.632,40 
1869 Cenas ei 5 1.889.090 " 8.983.40 
po 120 Desayunos $ 56.00 
553  àlmuerzos " — 665.60 
^ 210 . Venas 





Saluda a Vd. cuy attie.,; 
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Rincón el Bonete, cotubre 5 de 1959.- 
Con lo informado, se eleva e considersciéón del 
Sr. Ing? tefe del Depto. de Generación de inergía.- 
—JDfua | 


ING. PM DELACOSTE 
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29, . SECCION C HIDRAULICA 
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EXPEDIENTE N2: 142699 


INICIADO EN: Secretaría del Directorio.- 


FECH À: 16 de setiembre de 1959.- 


Servioio Oceanegráfia y Pesca,- Sol. información sobre disposicines 
vigentes para pesca amateurs y turística en Parque y lago de R. del 
Benete.- | 


l.ntevidee, setiembre 7 de 1959.- 


Sr. Presidente del Directorio de UTE 


Ing2 Von Rodolfe Fonseca 


Presente_ 
De mi consideración: 
le es grate dirigirme a Vu. a fín de so- 

licitarle quiera tener a bién, que por la eficina pertimente, se in- 
ferme a este Organismo acerca de las disposiciones, vigentes en ma- 
teràa de pesca amateur y turiísiica para la zona del Parque y Lago 
del Rincón del Bonete.- 

agradeciendo desde ya al señor Presidente la preferente 
atención a este petitorio, aprovecho la oportunidad para saludarle 
cen mi consideración más distinguida.- 


Sr. Enrique Hughes 
Presidente Directorio.- 


M¿ntevideo, 23 de Setiembre de 1959.- 


Pase a informe de la Sec. Central Hidráulica .- 
P/A Ing! Jefe del Depto. 


|  Hoque G. Máspoli 
Jub-Jjefe ádministrativo.- 





n mw 


P 
k 





PU | 
) 





¿feta ¿el Bonete, setienbre 29 de 1955.- 


-ción en particular, tienen inger+ncia ulguna Sobre la pes- 


E Los, visitantes pueñen tener una relación son el asunte 
plenteato, vamos a referirnos a elias.- 





örə lng? defe del Depto. de JenecaGíÓn ie snergía: 
Mi la 4Adginistración en gene:al ni esta ec- 


ca en el Efo Hegre, pues ello no se halla dentre de sus 
cometidos.- 

_ “in embu-g0s dudesque diversas reglamen aciucaes y 
disposiciones existentes sebre Navegaoc ión, sobro 100439 à 
ies predios ic la ááminisiración y sobre cengerteniante 





Éste tema se -— en los Expte. 47395, 47395/1 y 
41395/2. la sido y es práctica de sta coción proni- 

— bir la Navegación en la soñe ¿el Digue, según lo dis- 
pues:8 por el Ing? Jefe del Departamento de Generación 
de Energía, pero se hace notar que el asesor Letrade 
de la Dirección áe cidregrelfa epuse reparos legales 
al derscho que pudiera tener la ¿dministración en ese 
sentido, y que esta 5e- ción no conoce resolución defi- 
nitiva del Directorio al rs sjéstié. - | 








me lo —— Lonticsn im escrita el respecio.- 

sd €xekipne pronibía la navegación (y por ze tanto la 
posca) en la zona entre ia presa y cl puante de servi- 
cio.- | | 
ën la actualidad se permite la navegación en essi te- 
de esa soma, con le excepción ds la parte coaprendiés 


entre da Usina y des pilares del puente de barras. ie 
ae permite tampoco amarrar botes a los pilares de la 
Usina.» 


ög ignora si estas prohibicier se tienen fundamente le- 


C) fegase je visitentes y das insielaciones de la Usin 


«tee > Arto a 


ixiste uns A gehe: al de la UTE prehipien- 
de totalgenie el acceso Ce visitantes a sodas sus ins- 
—telaciones. ¿sta reglamentación es anterior a la incor- 

f bat- yo". 3s 








poración de Rione u UTE y nunca f.6 aplicióe en ¿incón 
del Bonete, donús se ha seguido sieapre la costumbre is- 
puesta por kione de permitir ls entrada de visitantes u 
la obra, (selvo en los actuales momentos), pero sole en 
condición de tales; es decir que no se autoriza ninguna 
&ctivid.d excepte i5. sicple r:corrida.- 








A 








ho existe reglanentación ezxorita. ¿s evidente que no 
ge puede prohibir totalmente, pues ent ios i 
UTE habitan nunerosus familias, y primus | 
yo acceso normal es a través áel predio àe UTE.- 
Porc otf. parte, el- predio ie 075 se halla lini:aie por 
el Elo Negro en gran parte, y existen diversos crite- 
rios Jurídicos sobre cual debes ser considerado el ií- 
mite de un predio que linda ocn un río navegable. lado 
que no existe resolución al respecto, ss pueñe plane 
tear la duía de si el oriterio apiíicude por esta =e0- 
ción de considerar ol agua cono límite es legal e nó, 
y sobre si nos asiste o nó el der oho de prohibir el 
accese de pescadores y acampantes a lasprecpias gargee 
nes del río.- i 
está reglanentariacente prohibido acampar en predio de 
la Administración, lo que se cumpie, con excepción de 
los que eencurrea munidos de una autorización expresa 
gel Directeario.- 
Conolusión.- 

Como se pueús apreciar por lo anterior, hay nunero- 
908 problemas relacionados con la ¿esca en Rincón del 3o- 
nete, y 5o existen las reglasentac.ones necesarias .- 

Sile so ha sido un problemas serio ha:tà el presen- 
te, pues los pocos casos incónodes que 9e han planteado 
se han resuelto con fucilidad. Pero sí existe la posibili- 
ud 48 que etra Institución encare el fomento de la pesca 
Bonete cos atracción turística, asrá im- 
dictar las reglamentaciones que cerrespondan 
para hacerlas cumylir 










































en hincón del 
prescindible 
y dotar & esta o6cción de medios 
eficaznente.- 

jesis ei punto óe vista técnico, hay que observar 
el peligro que pueden significar los lanzamientos con Ga- 
rrete en zonas ce canas a los aquipos de 161 kV 3 yu se 
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//han registrado enganches de plomsáss en las cuchillas: 
de 161 kY, aungue celizmente no se han producido dede 
ctas personalss.- 





“or otra parte, hay que hacer notar que Rinefn 
del ¿conste es un patrimonio nacional, cuyo disfrute no 
puede ser prohibide a los habitantes del país, salvo en 
circunstancias excepoionales como las actuales, 

La reglanentación necesaria no puede ser proyec- 
tada por esta Jección, pues se requiere asesoramiento ju- 
rífáico.- 








Por lo tanto, se sugiere gue se cree una Conisión 
integrada por un ingeniero de esta Sección, el Jefe àd- 
ministrativo de la mismas, y un asesor letrado, para estu 
diar las heglamentaciones a dictarse. 

ei estas reglamentaciones han de comprender la 
pesirilissd < rampar en los montes artificiales, debe- 
ré incluirse en la Comisión a un reprosentante de la Gec- 
ción Bienes Rafees,- 














Počría ser interesante oir la opinión de la 3ec- 
ción Ingeniería Civil que tiene a su Cargo 
de un embarcadero (E 





is contrucción 
«p. 51102015/19) y del club de Pesca 
de UTE a quién se le ha asignado uns casa-habitación pa- 
ra sede en Rincón del Bonete (Exp. 136857),.- 

saluda a Ya. muy atie., 
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(NG. JULIO DELACOSTE 
2%. JEFE ING. SECCION C. HIDRAULICA 
RINCON- DEL BONETE | 


Rincón del Beneise, julie 28 Gel 1989.- 





Sr. Jefe de Sección Perssnale 


De mi censicsración: 


pefgrenie a les fermularios 











í 
de inasistencias de les funcienaries de ests fec= 
cién, que ne cencurrierea a sua tareas los días 
27y 28 de junie ppdə., pər detives del viente rei- 

TL nante en el lage, iniferae a Ud. que fecna aub- 
d siguiente, en virtud de que aún persistían las mis- 
mas cendicienes climatericas, al términe de las ta- 
4 -— er . ^» hof ha " i | 
| reas y al regres us hegares, les fue sfrecide 
alejamienie y coma para sernsctar ea Rincón úel Benete, 
| peue a le cus lae “egaren a quedarse, yéndese Ge Vuelta, 
en aciátud contraria a la venida al trabajtSo» 
| 
| Saluda a Ud. atte. 
f 
Niog ug 
^. A 
A A 
| X A i 3 ! 
V | ' T JA 
ir | 
E - JJ 2/nm 
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Montevideo, agosto 4 de 1959. 


Je acuerdo a la noia que precede, elévese a conocimiento 
y resolución del Sr. Gerente de la Div. Usinas.- 


Fdo, antonio Beltran 
Jefe oec, Ller:onal.- 


Montevideo. 4 de agosto de 1959.- 


Pase a informe del lng2 vefe del Deptc. de Generación de 
anergía.- 


Fdo. ing? Salvador Massón 
Gerente Div, Usinas.- 











¿feta úel Lenete, setiembre 28 de 1959.- 


Jr. ing: defe del Lepto. de veneración de Energía: 


Cümplenes i:forsar a Yd. que lo expueste 
per el Sr. Jefe administrativo en el inferme que enog- 
besa estas aotüacicnes es rigurosamente exacto, y ppp le 
tante, en estricta justicia, y de acuerde con las regla. 
Mentaciones en visencia, 00rresponiería mantener los des. 
cuentes y multas por "fulta sin aviso”.- 

Sin emburge, por tratarse de un personal que no 
fa escutimado nunca sus Babrificioa por la U.2.8., te- 
niendo en cuenta qué es coaprensible su tomor frente a 
un lage esbraveoláo, y dado que se trata de una sitig- 
ción excepolonalísimo, consideramos que pedrfan justifi- 
cares estas fultas, sin aplicarse ni descuente ni multa 
alguns. 3i la oupericridad asf 1o decide, este ¿sección 
Prooeceré «u descentar el día de las heras extraordina- 
rias.- | 














ve hace notar que entre los certificados aàüjun- 
tos figura uno, el del Sr. Ladislgo AGUIRRE ¿ABALA, que 
expone Uña causal distinta y que deberá ser tratado sel 
gún la reglamentadi én.. 
Saluda a Yá, muy atie., 
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ING. JULIO DELACOSTE 
2*. JEFE ING. SECCION C. HIDRAULICA 
RINCON DEL BONETE 








| 
| 
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//tevideo, 5 de noviembre de T.: 


¿te 99. 519829 





VISTO el presente ici relacio” 
nado con las inasistencias al servicio del personal de la 

- sección Central Hidroeléctrica de Rincón del e 
se detalla más O y el cual aduce. como causal E fuer- 


te viento reinan te en el lago, lo que hacia RE NA la 


e travesia en lancha desde Pasó de 1os Toros, a excepción 
del funcionario Ladislao AGUIRRE ZABALA (cargo N2 3423/58) 
que faltó a sus tareas del 24 al 30 de junio por haberse 
abocado a la reconstrucción de su casa, con motivo de las 
inundaciones, adjuntando como comprobante un certificado 
de la Comisión Nacional Pro-Dannificados de Paso de ios. 
Toros: 

NOMBRE - DIAS DE FALTA 

e- L Juan Ge ZAPATA | 27 de junio s/a.^ 

Iván VELAZQUEZ t A aa" 

2 | T" Jag cu PED Te Mog Aet 

A 
e? Jorge SOLDO Moll "os BB 7 

Juan hODRIGUEZ | La 1 s/ae ` 
Narciso RIVERO ZI MTS aa 
Carlos POSSAMAI | og «4 "eniti es ques 
Rodolfo PEREIRA 2T " o S B 
Carlos Re NEVES 28 " " — s/a. 
Pedro L. MOREIRA w M N S/a 
Walter ALBORNOZ npe "  s/as. 
Juan Pe AVILA 2g " " — sfa, 
Exaltación AVILA . 27729 de dudo us 
César BARCELO 28 de junio s/a.*' 
Francisco CAMEJO 280"  " ofa" 
Carlos Mə DA CUNHA Oo] t o C s/as 





EX PEDISEIMNT SES N?: 67/114 ——,4 uw 
PLAN DE OBRAS (Ley 10 de Nov. de 1953) - (Baygorria).- 
INICIADO EN: Depto. de Vbras de interconexión.- 


p 


C H Àà: 29 de abri! de 1959.- 


Lc 
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Recepción provisional de la Linea áérea del Sistema Colector de 159 KN 
de Montev&deo, de acuerdo a lo previsto en el arte 131 del Pliego de ,2 
Condiciones Generales.- Lic.- N2 4260/56.- 


//ftevideo, 4 de junio de 1959.- 


K 59.- 148502 





VISTO el informe de la Oficina de "In;9 Jefe del Depto. de 
Obras de interconexión, en el que expresa que con fedha 21 de marzo 
ppdo. se he procedido a extender el acta que corre agregada a estas 


sl CT ns ` 


actuaciones, de recepción provisional de la Línea áérea del Sistema 
Colector de 150 kV de &ontevideo, obra que estuvo a cargo de la Empre- 
sa SACEM (Lidt. N9 4260/56), de acuerdo con lo previsto en el Art? 

131 del Pliego de Condiciones Generales, haciendo notar que en el ac- | 
ta mencionada consta que la obra ha sido terminada y ejecutada de > 
acuerdo con las condiciones del contrato respectivo y órdenes escri- 
tas de la UTE, con la selvedad de gue resta solamente la terminación 

de detalles secundarios que se especifican en los incisos a, b, C, d 

y e de dicha acta; 

CONSIDERANDO los informes. pro ucidos aobre el particular, 
pàr la Sub-Gerencia de Übras y la Comisión de ásesoramiento y Contra- 
lor del Plan Baygorria, de fechas 15 y 27 de mayo de 1959, respectiva- 
mente,- 

RESULTANDO que de los precedentéás informes de destaca que fi- 
nalmente han sido subsanados los detalles secundarios que se mencio- 
nan en el acta de recepción provisional respectiva y el Sistema Cole- 
ctor de 150 kV de Montevideo ya se encuentra en servicio; 


EL DIAECTORIO D$ Là UTE RZS3UZLVE: 


Fijar como fecha de recepción provisoria de los trabajos con- 
cernientes a la LINZ4 AEREA DEL SISTEMA COLECTOR DE 150 kV DE MONTE” 
VIDEO, el día veintiuno de marzo de mil novec&entos cincuenta y nue- 
ve, obra que fué realizada por la impresa 54CEEM, correspondiente a la 
Licitación Ne 4260/56),- 

“A los efectos que —s pase a la Comisión de ásesora- 
miento y Contralor del Plan Baygorria y a las Gerencias de las Divi- 





siones 3ervicios Grales., Hacienda y Usinas.- 
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f EXPEDIENTE N2%: 136880/670 
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/3 NICIADO E NE: Secretaría del Directorio.- 


F ECH À: 51 de agosto de 1959,- 
A o o U N T Os 


a 


ASOCIACION URUGUAYA AMIGOS DEL RIZL.- solicita l revisión de la deci2 
sión tomada por la UTE.- 


ASOCIACION URUGUAYA AMIGOS DEL RIZL.- 


Montevideo, 15 de agosto de 1959.- 


or. Presidente del'Directorio de UTE 
ing? Rodolfo Fonseca 


Presente 


-—— — 


Le nuestra consideración: 

Uno de los lamentables resultados de las inun- 
daciones que asolaron recientemente a nuestra país ha sido la destruc- 
ción del ramal ferroviario Paso de los Toros-kincón del Bonete.- 


Esta Asociación -—creada para bregar por el mantenimiento, la 
extensión y la modernización de los sistemas de transporte sobre rie- 
les-comprende las abrumadores cargas e que deb= hacer frente esse En- 
te, subvinientes de es= catástrofe nacional.- 


Pero entiende qué ha de resultar inconvenientes para UTE y 
para la nación, la decisión no hace mucho adoptada de abandonar y no 
reconstruir dicho ramal ferroviario. No son numerosas ni extensos en 
nuestro país -muy atrasado en su panorama- ferroviario- los ramales y 
desvios privados, tan útiles & la industria. Precisamétnte, el que nos 
Ocupa, es uno de los pocos existentes en s*1' Uruguay, y de gran impor- 
tancia por añadidura.- 


SM abandono, por otra parte, -siguiendo al de lcs tranvías de 
Montevideo, al de los FF.CC de trocha angosta - no prestigia por cier- 
to entre nuestro pueblo la causa del riel, lamentablemente tan incom- 
prendida en nuestro país, Pero principalmente, desfavorece los inte- 
reses de ese organismo, pues aunque evite una erogación actual, provo- 
cará otras cumulativamente mayores, al crear dificultades para el tran: 
porte de materiales pesados, que no es práctico nb económico realizar 
por carretera, muchos menos cuando no se cuenta con rutas apropiadas.- 


Tenemos confianza en que esa decisión inicial será revisada 
ahora que, pasada, la destrucción genral, gozamos de calma para pla- 
. p . 
near la reconstrucción, y hacemos votos en ese sentido.- 


Nos complacemos en saludar al Jirectorio en la persona del Sr. 
Presidente, con las expresiones de nuestra distinguida consideración. 


Fdo. Omar M. Gil Soja 
Presidente 


Montevideo, 9 de setiembre de 1959.- 


XXx£gxmx Pase a informe de la Sec. Gentral Hidráulica.- 


Fac. Roque G. Máspoli 
>ub-vefa administrativo 





//cón del Bonete, setiembre 22 áe 19590- 


ein 


Sr. Ing? Jefe del Depto. de Generación de Energía: f. 
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El estuáio áel costo de reconstrucción ab de 
vía se halla en manos âe otras secolones 3 no nos! “corkos= 
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E |  Rinoén del sotiembre 25 de 1953.- X 


j- |. Br. Sub-verente de ¿jereicio de la Div. Usinas: i 
E ¿e eleva « su consideración el preat T 






| por entecuüásr que 90:r68,50nüe a la Comisión &apeeial de 
^q | Becupersoiónm e la Üentral híidroelÉfotrica de Pinéfn del 
Bonete l& decigión final sebre es mantenimiento ó né, de 
la vía entre ¡incón ¿el Bonete y Paso de los Tores.- 
| Por etro laudo es le Sección ingeniería Civil 
pe : È de Obras Äiërceléctricas la que tiene a estudio seta mnü- | 
F teria en el sentido de deterainar el costo de recuperan | 
ción. 
Saluda & Vd. atte., 


E/wa | a . 


Ing? Jacobo Zenditeguy 
ing? defe ão Jepto. áe venoración de 
inergía.- . 
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/ 
INLC LADO. N: Secretaría del Directorio,- 
FnuCH ás 17 Ge marzo de 1953.- 


Ing2 Roberto MAlSONNAVB.- Desígnasele Ing? Jefe de Centrales Hi- 
dreoeléctricas, debiendo prestar servicios en la Usina de Bayzorri: 
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Montovileo, 19 ce febrero o 1959.- 


Eu 


.QOUSIDERHALDO quo 21 entrar préxiravente en - 
scrvicio 1^ Usina.Hi^rceléóctrica (e Bay:¡orria habrá que 
coordinar ínti: mente su funcionar:icnto con la ce Bincén 
del Bonete y atenler su :.anteniricnto cn tolos sus £6e-- 

alles, por lo cuni gg necesario Aesi cnar 2 un in^cnicro 
con exooriencia en csta clase «e usinas paran o curarse en 
cl futuro le este co: ctizo, en calidad Ge In:¡cniero Jefe 
16 Centrales Hiíroeléctricas, enro sirilar al que ya - 
existe oara las Centrales Terr ocléctriecns le Hontevicoc; 

COLSIDEIL DO que en estos 1.onnentos se Van a - 
iniciar las instalacicnhes olectror ccínicas ¡ars la Cen- 
tral Hidráulica 3c Bay orria, que conpreníc la cclcco-- 
ción le turbo-^ltorna^:-orcs, oquivos nuxiliaros, tabloro 
áo cor an2c, inuplerentos de estaciones de transfor: ación, 
transforialores, interruptores esvecinles le alta ten=- 
sión y otros cler.antos que cor lerentan la instalsción 
le esta inie; 

COLSIDERALDO quo 2uranto 12 ojecución “e los 
trabajos če la referencia cs cl rouontic petiso para eaer 
intcricrizarso on tolos los etalles constructivos y “e 
instalación, lo que tiene “ran inpertancia para la explo: 
tación futura de esta usina, cn cuanto a su “dirección - 
técnicas 

CO SIDERALDO gue conven ría Cesi nar Sesto ya 


un in-enjorc pnra seguir Zo ccren el rontaje y las - = 
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/fa fin de oue, en el futuro, con los conocimientos ad- 
cuiridos de come éstas fueron concebidas, pueda tomar 
a su cargo la direccion de la explotación con amplio - 
conocimiento, 
EL DIRECTORIO DE LA UTE RESUELVE: E 

—.19 = Crear un cargo de Ingeniero Jefe de Centra- 
les Hidreslétricas "a término" con 3$ 1.3500;00 ménsus- 
les de sueldo, pera pre tar Servicios en la Usina - - 
Hidresléctrica de Baygorria&a 

— 22 - Designar, para ocupar el cargo creado prece- 
dentemente, al Jefe Ingeniero de la Central H"idráüulica 
de Rincon del Bonete, don Roberto /AISONAVE (Cargo Ne2 
3358/58), quien hasta nueva disposición seguirá desem- 
ne ¡ando también el cargo de Jefe Ingeniero de la refe- 
rida Central, manteniendo, además, las comvpenseciones na 
que percibe actualmente que son $ 100.00 por "full-time, 
+ 100,00 por residir en el Interior, $3 4.06 por concepta 
de guardias y por día efectivo de trabajo y beneficio 
de case -habiteción. 

— $9 - El nombramiento tiene carácter do "a término" 
nero con vrerrogstivas de presupuestado, debiéndose ro- 
gulerizar la sitasoién Ga ol próximo pnrosSupuosto. 

— 49 - Dojar osteblccido auo cada voz que sc trasla- 
de e Rincón dđe' Baygorria, & fin do cumplir con los como- 
tidos oue so indican en la perte expositiva de lea presen 
te resolución, purcibirá los viáticos esteblocidos en la 


Reglamentación en vigencia. | fy 
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Emilio Carlos Tacconi 
Secretario General 
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Note declafirma Woodward Governor 00 . ofreciendo colaboración para sI 
“Bonete .- 
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16 de mayo de 1959 
iia 54% Teme: «Gobisena del Uruguay RÍÓ egre. 


s a E HE i | , AE 1 | . EETAS LS i - 
| Hecién.nog hemos enterado de la gran tragedia Oc u- 
crida en vuestro pels a cauda, de Las inundaciones; 183 0 re S3z0s nússtira 


- a - c: = L if 4 p= Ke . 4 =l Mons m k E al ' 
más. .sinesra y.prelunza simpatia 4. Vuestro pueblo, y gobierno. 018 el ge- 


N-G Greclaporar con Vas. ¿en. toco lc.que i4 364 posible ef el 
reacondicigramisnto,4e l&sa.lnsbalaeloaes sn-el -ALO 42210, - Nos ¿ncontra- 
moo prontes.y dispusstas gazacacudir a Vussiro Llamado. pAi9 COLADOtar 
en elirsucendicionániguto,yde Los Cuatro disposltlvos ds comando 14 los 
reguladores. que .Tueren inundados en esta Sala de 2 | 


c ^ "mu 
act) e 


mnaquinas.- 


Lha.primer netifia,de de catástrofe la obtuvimos a través de. 


una carta de ürals.' saectri International. del, 29 de abril ppdo. Dl 3r. 


Berahardt de dicha comparia agrega las caritas del 21*y 24 de abril fir- 
madas por sl or« Siena. aeapondimos inmediatamenie al ar. Bernhardi re- 
comendándele-que enviaran a la përsona que,se iba a encargar, del” r28- 

condicionamiento pare «lgün trabe«jo de prepuración en nuestra planta de 


-Eockforá, lllineiss antes ás salir, hacia la Ubra del Río Negro. Al mis- 


a 


mo tienpo sugeriamos. que. uno de nuestros representantes se trasladara 
gl Uruguay para SUPervisar el reucondicionamiznto je 103 mencionados 


«dispositivos dec comando de los, reguladores.”, 


Pcr Carta del 12 de mayo, el Br. Bernhartá nos informaba que 
posiblemente la firma 411is=-Chalmers de York, Penn. (antes De Morgan 
Smith Co; ) fueren los encargados ue la recuperac ón del equipo dere- 
guladores. £n la misma fechá, nos llamó el Gerente de Operación de 
sesta Cier oportunidud. en gus nos solicitó. Le proporcionaramos informa- 
ción, telefónicamente o por escrito, pura el reacondicionamisnte de los 
dispositivos de comando de los reguladores. Por Ora parte, nosotros 


"consideramos que los dispositivos de. eomando: de. los reguladores Son 


piezas de extrena precisión, que hacen necesario púla BU total rsacon- 


dioionamiento la intervención de una persona especialmente adisstrada 
en easta materias For ase moLivo, sugerinos al 35. a... ONens Qf ALTIS = 


Obaimers, que sería conveniente 5J envíe de un representante de. Wood- 


Ward «x vuestro pulo pali Supervhsar. el trabajo que, debe hacerse en las 


unidades. .l Br. Owens tuvo dla amabilidad: de darnos vuestras Señas para 


que pudiéramos dirigirnos a Vds. directamenta.-= 


| ' "Àgregalos uns copia de nuestro folleto.0T7004, dispositivos. de 
Comando de los Reguladores para Turbinas Hidráulice, De lag diversas 
úlustracionés que Contiene esie folleto, éreemos que Vus. apreciarán 
que para desmantslar completamente un equipe de prescisión semejante, 
y reacondicionarle adecuadamenie y en forma satisfactoria, necesita 
loseservicios de uha persona XZESKXAÉEEEXIRXIXXEAXfEIZAxkXxkirfuzisrix (t 
experiencia en esie aspecto particular, in le parts 6 Mantenimiento y 
Enumeración de Partes del mis:0 fellat6, en que se detallan de diver- 
sas maneras todos los aspectos que componen un digpositivo de söta na- 
turaleza, deben realizar la necesidad de que el control de este tra- 
baje esté realizado. por uma -persona conocedora del equipo. Es nuestra 
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Nota de lu firma Woodward Gevernor Co. ofreciendo colaboración para el 


reacondicicnanierto instalaciones Usina de R. del bonetle.—- 


TRADUCCION DU CARTA RECIBIDA Dz Là WOODWARD GOVERNOR 0O. 


I—- 


16 de mayo de 1959 
ru 


U 


f * L. E $ = T F A x 
Ieme: Gobiernb del guay Rio Negro. 


Muy señores nuestros 


ás 


Recién nos hemos enterado de la gran tragedia ocu- 
rrida cn vuestro pais « cauda de las inundaciones, les ofrecesces Puest 
más sincera y protunta simputía a vuestro pueblo y gobierno. i58 el de- 
seo de Y G € colaborar con Vas. en todo lo gue le sea posible en al 
reacondicionamiento de las. instalaciones en el Río Negro. Nos encontra- 
mos prontes y dispuestos para acudir a vuestro llamado para Colaborar 
en el reucondicionámiento de los cuatro dispositivos qe comando de los 
reguladores que fueren inundados en «esta Sala de máquinas.- 


La primer notifia de la catastrofe lu obtuvidos a través de 
una carta de üral./ nlectric International del 29 ás abril ppdo. nl or. 
Bernhardt de dicha ¡compañía agrega las Cartas del 21 y 24 de abril fir- 
mudas por el Jr. lena. nespondimos inmediatamente al Sr. Bernasrds re- 
comendándole que enviaran a la persona que se iba «u encargar del rsa- 
cendicionamiento para algún trabajo de prepsración en nuestra planta de 
Rockford, Illinois, antes đe salir hacia la Obra del Río Negro. ål mis- 
üo tienpo sugeríamos que uno de nuestros representantes se trasladara 
al Uruguay para supervisar el reacondicionamiento de los mencionados 
dispositivos dec comando de los reguladores.- 


Per carta del 12 de mayo, el Sr. Bernhartd nos informaba que 
posiblemente la firna àállis-Chalmers de York, Penn. (antes 5. Morgan 
Smith Cc.) fueren los encargados de lu recuperación del equipo dere- 
zsuladeres. in la misma fecha, nos llamó el Gerente de Operación de 
esta Cia. oportuniduad en que nos solicitó le proporcionaramos informa- 
ción, telefónicamánte o por escrito, para el reacondicionamiento de los 
dispositivos de comando de los reguladores. Por otra parte, nosotros 
consideramos que los dispositivos de comando de los reguladores son 
piezas de extrema precisión, que hacen necesario para Su total rsacon- 
dicionamiente la intervención de una persona especialmente adiestruda 
en esta materia. Por ese motivo, sugerimos al Sr. d.2. Owens de Allis- 
GOhalmers, que sería conveniente el envío de un representante de Wood- 
Ward a vuestro pais para supervisar ei trabajo que debe hacerse en las 
unidades. zl Sr. Owens tuvo la amabilidad de darnos vuestras señas para 
que pudiéramos dirigirnos a Vds. directamente,- 


agregamos uns copia de nuestro folleto 07004, Dispositivos de 
Comando de los Reguladores pura Turbinas Hidráulica, De las diversas 
ilustraciones que contiene este folleto, creemos que Vus. apreciarán 
que para desmantelar completamente un equipo de prescisión semejante, 
y reacondicion,rlo adecuesGameniuse y en forma satisfactoria, necesita 
loseservicios de una persona XXEZKEXÉXKEEXXEXyXXRXÉÍEXEXXXXEXERAZiETix de 
experiencia en este aspecto partieular, in l«& psrti* 6 Mantenimiento y 
Enumeración de Partes del mismo feliate, en que 3e detallan de diver- 
Sus mansras todes los aspectos que componen un dispesitivo de sta na- 
turaleza, deben realizar la necesidad de que el control de este ira- 
bajo esté realizado por una persona conocedora del equipo. bs nuestra 
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m E" 7//en condiciones de serles útil en este desastroso momento. Nuestro 
T RSR representante ha paaado algún ticmpo en àmérica del Sur, y conoce en 
$ cierta medica, la región y sus habitantes,- 





| Hemos asumido la tarea (nuevamente tratanzo deser de toda la 
utilidad posible) de efectuar üna lista de todas las partes de los cua- 
tro equipos que consideramos que deberán ser sustituido, Hemos de con- 
tinuar cón eSta tarea, para cuando llegue el momento apropiado, tener 
alzuna idea de lo que será exactamente necesario.- 

Si Uds. consideran adecuada nuestra sugerencia y deciden utili- 

Zar a uno de nuestros representantes, les rogamos nos lo hagan saber 
le antes posible. Será necesario que nuestre funcionario solucion 3us 
problemas de visas y vacunas, Tode esto lleva algún tiempo, y lo antes 
L que tengamos noticias vuestras, podremos hacer los arreglos correspon- 
dientes,- 


Los gastos que ocasionaría el envíe del mencionado representa- 
te están detallados en nuestro follate 23004, del cual se agregan cua- 
tre copias a esta carta. Ll costo diario de la opción "A" es de U$S 
65.00, mientras que la opción "E" es de US 75.00. 3i Uds. pueden so- 
lucionar el problema de la locomoción en la Obra, p. ej. desde su habi- 
tación hasta el lugar detrmbajo, y demás condiciones adecuadas de ali- 
mentación, en sese caso el costo sería de U$S 65.00 por dfa, 3e azrega- 
rán a la tarifa diaria, los costes ida y vuelta de todos los viajes na- 
cesarios (primera clase) desde Reckferd, Illineis, hasta el lugar de 
los trabajes. 3e cargarán además los gaatos dealojamiento, mientras se 
encuentre en vuestre pais y los que pueda incurrir en las trabátaciones 
de su pasaporte 9 visas.- 


verá una gran ayuda para nuestras dos instituciones si Vas. pue- 
den hacer con su gobierne los arreglo necesarios que permitan la entra- 
da el pais sip pagar los derechos deaduans respectivos, de los slementos 
necesarios para el reacondicionamiento de los cuatro reguladores y demás 
equipos. Desde luego, que cualquier cargo de esta naturaleza será de 
cuenta de esa administración. Nosotros enviaríamos un número máximo de 
elementos para tener la seguridad de que cuentan con todos los elementos 
necesarios para el trabaje de reacondicionamiento, cualquieragx de «stos 
elementos que no fuera necesario sería devuelto inmediatamente a nues- 
tra planta en los EEUU de NA. vuelquier información que puedan Vds. 
proporcionarnos relacionadas ù lu forma en que debemos hucer estos en- 
víos serán de enorme utilidad pera todas las partes en jusgo.- 


: 4n el caso de que Vas. estudiaran la posibilidad de utilizar 
dos turnos para la realizacíón de estros trab-jos de recuperación, en 
tences les aconsejarfamos la utilización de dos de nuesiros representan- 
tes. Como se podrá apreciar en el follete 22004 nay cargos extra por el 
trabajo fuera de hora realizado por «lgúno de nuestros representantes, 
Por lo tante, si Vds. consideran que trabajarán todo el día, o en dos 
turnos, será más económico para Vas. contar con dos de nuestros repre- 
seatantes para estos trubajos. Podrá también ser bensficioso pera Vds, 
„utilizar des de nuestros hombres, en el caso deque fuera limitado el 
número de auxiliares de experiencia calificada en estas tareas. Creemos 
que, dada la gran cantidad de trabajo que se debe realizar ^n un corto 
período de tiempo, puede darse la posibilidad deque vuestro personal 
experimentado no de a basto. in ese Case, utilizando dos d$ nuestros 
hombres, estes necesitarfan muy poca celaboración de vuestro personal. 
Por lo tanto, «em caso que Vas. consideren conveniente el envío dedos 
nombres, los gustos en que nos referimos mus arriba, se aplican, por 
supuesto, para Cada uno de ellos.- 


Junte con los elementos que enviaríamos para la reconstrucién 
de los qquipos ye mencionados, enviaríamos también las herramientas es- 
peciales que ze necesitan para ese trabajo. Por otra parte, se necesita- 
rían harzamientas comunes tales como: llaves de boca abierta, papel de 
esmeril, arpiilera, etc. in caso de que tuvieran Vds. cualquier déficul- 
tadppera proporcionar a nuestros representantes las herramientas comunes. 
vengan la bendád de hacernoslo saber, y en ese cuso se las haríamos lle- 
gar cen ei reste de los ejuipos,.- 
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pera la reconstrucción de lus unidades, ser& vuestra responsabi- 
lidad proveer a nuestros Pepresentates de maquinistas calificudes y 
también de lus maquinarias adecuadas pe:a renacer estos trabajos.- 


Je aplicarán a los Servic.os de nuestro representantes y al en” 


vío detedos los equipos necesarios, nuestras condiciones habituales: 
30 días netos FOB en Reckford, Illinoeis, pagaderos en moneda da los 
2aUU de NA. Pero, teniendo en cuenta las circunstancias poco comunes 
de vuestra situeción, si estos plazos les crearan a Vds. grandes in- 
convenientes, tengan la bondad desugerir otras condiciones que puedan 
ser más favorables para Vds. en sl momento que sean recibidad, serán 
ccnsideradas seriamente por nosotros. Estamos gjeguros que el Cobierne 
del Uruguay y la W G Co. pueden llegar au términos satisfactorios para 
ambas partes,- 


Como hemos recibido la información sobre la situación en el Rio 
Negro a través de fuentes que no han EEAX tenide contacto dirscto con el 
mismo, agradeceríamos cualquier información que pudieran proporcionar- 
noB sobre la situación en la obra en el momento actual. Una infgrmación 
aproximada de la fecha en que Vds. consideran necesaria le presencia 
de nuestro funcionario en el ligar d* la Gbra, será de gran utilidad 
Para nosotros, No creemos que sea necesario para $i presentarse sen la 
misma fecha que les técnicos en turbinas y generadores, por lo que nos 
interesa mucho vuestra infermación en este sentido.- 


keiteramos nuestro deseo de colaborar en todo lo que nos sca po- 
= = - " ag T a . +4 rd = : 
3ible, ayudandolos en la recenstruccién de la Usina Hidrceeléctrica del 


Ed 


hie Negro.- 
Saluda a Vd. atte., 


Fdo. R. å. Williams 


Mentef$ideo, 22 de mayo de 1959, 
Pase a informe de la Sec. Central HidrZzlioca, 


Fdo. ing9 dacobo Menditeguy 
ing? Jefe de Depto. de Gen. de nnsrgia 











grt. 


kincón del Bonete, ¿junio e de 1959 q 


or. Ing? Jefe del Depto. de ueneraocifn de nnergío; 
»niendemos uel montador de Ailis 
Chalmers migo, CO., SI. D.I. Dornbirer puede a;esgror en el 
montaje Ge Loe reguladores según ya lo ha manifestado perso- 
nalmente o 1a comisión de fecu»eración de la Central Hidro-- 
eléctrica de xincón dei Bonete. 
POP otra orte, los reguledores Woodward ya han 


sido totalmente desarmados v ya se he comenzadó el arməde 


de 


Ge uno de ellos, el correspondiente e U II,» 


Por lo expuesio erecuos que no es necesaria la 
venida de otro montador extranjero, nue se ofrece por la 
Ca: ta de fecha lG de neye de 2959 de Woodward Governor CO.» 
que antacede, - 

Por cuerda separada se solicitarón los repuestos 
y kerrsuienitas necesarios ¿sra el armado definitivo Comple- 
te de los cuatro reguladores y sus artes accesorisg,.- 


= ALgunas instrueeiones conpiementarias que pue- 
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// dan necesitarse 


para el ajuste final, pueden ser solici- 


tadas a travez del montador de Allis vhaluera Mfg. Co., dye 


»ornbirer,.- ' 
Salud 3 Va, muy atte., 


HN VA 


EEE A ES 
ARISONNRVUE 
-- CENTRAL HIDRAULICA 


FINGGM DEL BORWTE 


kincón del Bonete, 3 de ¿unio de 1959,- 


De acuerdo, elévese a consideración del Sr, Sub-Gerente de 
la División Usinas.- 


Fdo. Ing! Jacobo Mengiteguy 
ing2 Jefe del Depto. de Gen. de Energía 


JM/wa 
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oeceion Areuitectura i 
EL: 2!| de abril de 1963: 


AS U NT O0: Estado actual sobre techos en Central Hidroeléctrica de Rir- 


¡Y cón del Ponete.- 


*ontevideo, abril 2h de 1965.- 
, Sr. Ins. Jefe del Depto. de Ampnliaciones, 


&n recientes irspecciones realizadss a la Central H. del Rincón del Bc 
nete con motivo de la iniciación de los trabajos de »intura en sala de nácui- 
E nas, se constató cue en el cielorraso de la misma y particularmente contra 
los cerramientes laterales existen filtraciones y nasejes de apma de gran im- 
portancia, puestos en evidencia vor las últimas lluviss refpistradas.- 


- CONDICIONES ACTUALES D% LA CUBIERTA DE CHAPAS De ATUVINIO:. 


de Y La estructura y terminación del techo de sala de :Áquina esti constitnuí- 
— do por: vigas metúílicas oucbradas apoyadas en los j1sPes vigas metálicas Se 
“Secundarias, losetas de hormirón armado(2.10x1l. 350) prefabricadas apoyadas en es 
ias, un trataniento a, ase de telas asfálticas (tratamiento Cinel en un tiempo 
que luego fracasó) y un sobre techo de cubierta de chapa de alvrinio. En la 
actui lidad, sunues M desde ace prolongados tiempos le casi totalidad 
de las chapas se encuentra flojas, los clavos han perdido poder de sujeción 
y las juntas se hallan pronuncisadamente seraradas, pernitiendo todo ello y Ta 
cilitado por la poca pendiente gue tente la cubherta a dos aguas, la rápida 
penetración el- afua que ese sobre las losetas y de estas al interior. Levan 
^" tadas yn par de juntas de chapas se observó que están clavadas a simples ti- 
rantétrilos de escasamente m. 0,025 de espesor ger m. 0.05 de alturas. El reticu 
lado de alambre de acero tensado, Pasante a la cubierta y el agregado de cia 
vos intermedios due oportunamente se realizaren para atenuar log defectos se 
alados, solo ha impedido nor una parte y vor el momento, la voladura de cha 
pas oue ii tener graves OBBRPHURNGEORS y nor otro lado (arregaño de cla- 
vos) acentu^r la debilidad de los tirantiglos., Además estos trabajos de repa 
ración efectuados provocaron en Forma periódica un tránsito sobre la cuber . 
ta nue logicamente ha tenico como remultasado l2 deformación ^e las chapas.- 
El estaúo descripto debe hacerse extensivo a la vinculación de la cubierta 
con la claraboya le sala de comando cue por ese motivo y ademSa por QeDIITUR 
miento de la protección de masilla de sus vidrios, presenta también Tiltra--^ 
ciones v a la sala DIFSEL adosada a la sala fe mácuinas, con azotea propia 
de hormigón armado, a nivel inferior, cue tiene deficiencias en su impermea- 
hilización, partiícularme te en las juntas de dilatación.- 


CONCLUSIONES. =. Refiriéndose a la eubierta ¿de sals de máaninas y limitándonos - 
las observaciones res ilisadas, consideramos que su estado actual Pide Sido oro 
vocado poP la adopción de tirantillos ĉe sección inconveniente pars segurar 
una perfecta Fijación de las chanas y oue ro existiendo Posibilidades. de COPrec 
ción, s necesario encarar su amstitución por otra cubierta similar o su eli 
minación total  reviendo la posibilidad cue ofrecen materiales nuevos de im- 
permeabilización par» obtener un tratamiento directo sobre las losetas (cemo 
inicialmente se proyectó, o se realizó) suficilertemente elástico vue asegure 
la absorción de vibraciones movinientos esrateristicos del edificios 
Esta Bección consi rra, a los efectos de precisar la solución aconsejable y 
sv posterior ejecución dar intervención a la sección inreniería uivil de Obras 
Hidroeléctricas cuyo conocimiento cel edificio y el comportaniente del mismo, 
I en asnectos vinculados al prohlema planteado, co sidernmos de funüsmental ime 
à portancia para tal fin. | | 

Dr particular, sobre las los "i9 jue constituyen el cicloraso, aezün nuestrss 

observaciones, parecen denotar tener,muchas de ellas, superficie de s ovo im- 

perfecto y podrien heber acusado o acusar por efectos de vibracion 




















ones + 
tos. o desplazamiento a tener en cuentas en tal caso, grado de semuridad de ls 
mismas carateristicas y fenómeno de las vibraciones del edificio; detalle de 
la impermeabilización primitiva somee las loseta8, fallas manifestadas que oes 
nhiiesron 2 construir el pnétual sohrtetectktos canacilóad Ce sohrecarra prevista 
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INICIADO EN < 


Seccion Obras - Dpto.de Ingeniería Civil 


EN LA FECHA : 
5 de mayo de 196*5.- 


p 
LA BOIS NOM E e 
Ref.: ESTUDIO PREVIO DEL ESTADO ACTUAL DE LOS TECHOS DEL 
EDIFICIO DE LA USINA HIDROELECTRICA DE RINCON DEL 


BONETE. - 


Montevideo, 5 de mayo de 1965.- 


Sr.Inz.Jefe del Dpeto. 
de Ingeniería Civil; 
Ing. Alberto Val.- 


De mi consideración : 


kn memorandum adjunto, el Sr. Encargado General de la 
Oficina de Obras de este Depto., don Carlos C. López, replanteá un probla 
ma que se viene arrastrando desde muchos años dtrás y cuya solución defi- 
nitiva no puede postergarse,.- 

Dicho problema se refiere al estado de los techos del 

edificio de la Usina Hidroeléctrica de Rincón del Bonete. = 

Para proponer una solución definitiva de este proble- 
ma, es necesario estudiar previamente en forma comparativa el sistema de 

cubierta originalmente proyectado por Harga Engineernig Company con el si 
tema adoptado por Rione, para poder comprender el poraué del frácaso de 
esta solueión, dado que, dicho fracaso, no se debe a envejecimiento de lo 
materiales utilizados ni a circunstancias no previsibles, sino que se deb 
a que la solución 8doptada fue evidentemente inadecuada.- Le experiencia 
de estos fracasos debe ser aprovechada para no incurrir nuevamente en la 
tentación de adoptar soluciones transitorias, que pueden ser atractivas 
por su bajo costo, pero que no solucionan en forma permanente el proble- 
ma. , te 

| La Solución proyectada por Harza Engímeernig Co. con- 

sistió en: 
1) Piacas de normigón premoldcado FX apoyadas sobre perfiles metalicos.- 
2) Una capa de hormigón de pómez; 
5) Un entablado de madera; 
4) Una capa de fieltro asfáltico, y. por úitimo 
)) Chapa de cobre, - 

Esta solución es perfecta, sobre: las placas de hormi- 
gón prefabricado, se colocaba una cana de hormigón de pómez a os efectos 
de una «decuada aislación térmica.- Sobre ésta, el entablado de madera, co 
la finalidad de impedir que las posibles üetormaciones de las placas de no 
migón se Lrasmitieran o alectaran la siguiente capa de Fieltro asfáltico y 
por último una chapa de cobre cono elemento impermeable. - 

En sustitución de esta solución, la Rione adoptó el 
siguiente sistema: 

1) Piacas de hormigón vremoldeado sobre perfiles metálicos: 
2) Wordáiente asiltico: 
3) Una capa de asaltó 
4) Una ca a de celotex 
e ina csva de asfalto 
Una tela Nro. 15 


Mina Cama nde aectf'atlt^ts L 


ww 








"S 
ium Evia=ntemente este sistema de cubierta tenía gue fracasar we 


las placas hormigón premoláesdo no aisladas tf^icamente (nótese cue se si 
prinió la capa de hormigón de pómez), al dilatarse por efectos de la tempe 
ratura, arfrestraban las siguientes capas de” e y asfalto (obsérvese cut 
que tembión se suprimió el entablado de madera) y dado gue éstas no son 2] 
tas par resistir esfuerzos de tracción, S6 PI em: Y por último, dado í 
también su suprimió la chapa de cobre, dejando la impermeabilidad sin nir 
guna protección a los efectos de resecamiento y ampollamiento, la cubierga 
no fue capas de impedir las filtraciones y humedades constatadas.- 
En esta situación y para evitar los perjuicios consiguiente: 
se dicidió colocar, un sobretecho de chapa de aluminiog apoyada por inter- 
medio de tirantilios de madera de 1 x 2 directamente sobre la cubiertas Pt 
ro lamentablentne, tampoco este sobre-techo imnidió totalmente “el aso de 
la humedad y en cierto modo, agravó aun el problema ya que, las chapas de 
aluminio, en gran parte descalavadas y-sogtenidas prec=riumente por tenso- 
res e hierros sueltos, corren el riesgo de ser levantadas por el viento, 
como ya ocurrió el 2 de abril de 1959,:con los consiguientes peligros y 
enormes rieszas Como lo hacía notar el Ing. Róberto “aisonnsve en su info! 
me del 13 ñe abril de 195 9 (Exp. 139.498 fojas 1). 
¿Por qué razón fracasó también este sohretecho?.Existen dos 
razones fundamentales: j 
1) Una cuonie?ta de chapas de aluminio debe sen colodade con la mázima pere 
diente posible y nunca infoerior «1 20%, el sobretecho fye colocado cor xj 
pendiente del £% y el solape de las chavas'se hizo sobre 16% mm solamente. 
2) Los tirantillos utilizados son de madera de mala calidad y de escasísi 
escuadréa (1" x 2" en su mavor parte), lo ove nó vermitió un"clavado ef-c: 
tivo y menos aún, lueron capaces de soportar sucesivos reclavados.- -— 
En la situación actual, comparto 1s opinión del Trig, Manue 
Salles, que en su informe de f-cha 6-de. agosto /62 (Exp+.159.11958 Foja 5) e 
presabas* x 
| C Pero el arreglo.que se ha hecho no pusde ser considerado 
coro definitivo. - "ste arreglo supone sel levantamiento general de todo el 
techo y Su sustitución por otra cubierta de distinto diseño y con otros m: 
terinles", 1 
Una solución adecuada podría obtenerse utilizando chapas 
de fibro esmento del tico "Canal.66 Dolmenit".- Dichas chapas serían colo: 
cadas. sobre das actuales placas de hoemigón pero habiendo cuitado previame1 
te el actual. sobre techo y las-capas de asialto, telas y celotex cuc se 
haüllan- sobre las placas.- 
À Analicemos que ventajas ofrece esta solución: 
1) Este-tipo de chapa es efectivo aún colocado cón muy pegueña pendiente; 
ei 2% de pendiente existente es ampliamente suliciente, 
2) El fibrocemento es un material insltenable bor aCOBEAR atnofé ricos 
de muy bajo coeficiente de diiutación; su conservación fes practigeamente 
de cos$0 nulo.- 
5) Por no ser conductor, no se produceñ corrosiones cono entre ins cha.as 
metalicas y sus elementos de sujeción. 951 mismo tiempo,.esta easracteristi: 
ca es una ventaja adicional para el caso de quei por efectos de ún tempor» 
pudiera ser arrancada una chspa y-esyera sobre-algpun transformador o == 
rras principales.- 
L) 88 aconsejable quitar todos los materiales astfálticos,. telas y celotex 
que se encuentran sobre las placas de hormigón-po? varias razones! 
a) Por que al ser colocadas las chapas "Canal 66" no cumplen y: 
ninguna funcion; ! 
b) Porque s1 nquitsrlas se podra comprobar y mejorar las conc.- 
ciones de apoyo ge las losetas de hormigon sobre los perfiles; 
c) Poroue al limpiar totalmente la superfice no se filtrara 
máa agua enneégrecida que ensucie el cieloraso 0ues, aún cuando de luego d 
colocadás las chapas "Canal 66" no passsraà más hunedad, ésta segura ente 
está infiltrada en dichos materiales y sería expuisada lentamente.- 
5) Dado: que estas chavas se fabrican por-fajs de vertiente, se obtiene un 
solapa longitudinal de aprokimadamente 50 ems. Se utilizarian dos alfa- 
ías dä madera de apoyo por chapa, pevarada entre si aproximadamente 1.50 
colocadas colinesles y sobre la ubicacion de-los. períiles metalicos. Para 
mayor duración de la madera, convendría que divera onev&anente tratada. 
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Habiendo actusdo- anteriormente en el estudio ús estos oro- 
blemas el Arq. José Yormento (cuyo informe luce a ojas 1 Exp. 139.198/1), 

y considerando que debe conocerse la opinión del Depto. de Arquitectura. so- 
bre la solución antes propuesta, ege recomedable pasar este expediente s in- 
Forme de Gicho Depto, : 

Al misno tienno y de ser aceptada este solución, ya que di- 
cno Depto. cuenta con personal especializado en este tivo de trabajos, sería 
conveniente que los pPesupues” ara, teniendo en cuenta que para su ranliza- 
ción pueda contar con la colaboración de personal no especializado de la 
Sección Obras de miestro Denartamento.- e « 


saluda a lid, atte., | t 
O/D0VM, - E DB | : 
/ * Jose Liango Amprosoli 
le Iing. UTS Sec. Obras 


-0-0-0-0 


“Montevideo, 5 de agosto de 1965,- 

Atento a lo solicitado © el informe del ling. Jorge Bianco de fecha 
5-5-65, este Depto cor oborando por otra narte lo ya expresado en informe 
del 25-l-65, que luce a fojas l, onsidera que dehe procederse a la sustitu- 
ción de la cubierta actual por otra, de caracter más adecuado m 19 pendiente & 
xistente, que es de 8%, - 

Para este tipo de vendientes los sistemas aconsejebles son Jos 11a- 
mados a "“taeseaux et. asrafures". que comprenden la corstruección de un entabla 
do de madera con tirantes del mismo material sobre el misno,.y juego chapas 
lisas oue pueden ser de cobre, zinc u aluminio con sus corresnordientes jun- 
tas y cubre juntas.- ; | 

Evidentemente la utilización del cobre, onripinalnente incluído en el 
proyecto: ie la firma Harza EnfineernigSomnany y tal como do señala el Ing. 
Bianco en su informe, sería una solución nerfecta, porour adenés de ser ade- 
cuada a la pendiente existente, utii izaria un material de gran duración, male 


a 
= 

bilidad y ligereza, llamado a una larga conservación, 
Igualmente sucedería aunque en menos grado, con la utilización en lug 


gar del cobre, del zine o del aluminio soluciones estas que tambien requieren. 
ia realización de tal entablado de madera, - | 
Finalmente y tal. cono io expresa ei Ing. Bianco, 1a utiliaación 
del canal 66 roducto de fibracemento «de la firma Eternit Uruguaya SA. es a- ' 
cuado a la penĝiente actual y es uns solución más económica, ya oue no re- 
quiere para soporte de los elementos, más oue la utili ación de tirantes de 
madera, tal como se indica en lo s planos eat. U-7999 y 850, oue se adjuntan. 
Por otra narte estamos tambiér de acuerdo en que previamente se de- 
bePrá proceder. al desmontaje de less chanas de aluminio acanalado, tirantillos 
de madera, material aislante, asi como al ajuste de las losetas prefabricadas 
de hormigón: , | 
: B3s de mencionar que se eliminaría el vidrrado de ia claraboya de la 
Sala de zsxmmídrz: cgmandéiiuyéndoia por un sobre. techo del rismo material 
"Canal 66". | 
La iirma Eternit Uruguaya SA. a queir se solicitara asesoramento 
técnico al respecto, ha proporcionado una lista de los materiales de fibProce- 
mento a emplearse, y precios de los mismos, los cuales se adjuntan. 
Teniendo en eucnta estos precios, el importe de tirantes de madera, 
material de protección de estos, hierros de sujección y mano de obra para la 





l 
construeción del trabajo total, el costo de la obra se estima en la cantidad ^» 
de: 1.200.000.- pero consideramos onortuno que antes deser elevado a la Su- T 
perioridad, se proceda por vuestranarte al cúáleulo estático de escuadrias, 

bicación de tirantes, verificación de las cargas etc. solución a darle a ' 


los falđones laterales, a los efectos de ajustar dicha estinación.- 
iR Saluda a Ud. atte. 
Oscar Nasiflia 
dere Arouitecto D epto Arquitectura 
Ara.Carléás Gonzalez Vanrell 
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Yontevideoy Y de setiembre ce 1065, - 


Sr. Arc. Jefe del Depto 
de Arnuitectura, 
Ara. Don carlos Gonzalez Vanrelt 


Cúmple informegie nuestra conformidad con la ubiacación 

de los Ctirentes propuesta en vuentro plano U 7/9 adjunto, ios que deberán 
ser de Y x Y".- 
m No existiendo problema estPrutuPsl alguno para a la coloca- 
ción de este sobretecho, ya oue py retiro des, los materiales que actuaimen- 
te cubren las losetas de hormigón se aliviana la estructura en una carga e 
quivalente a la que se proyecta colocar, resta solamente solueionsr ei pra 
blema que se encumntre y plantean los faldones de ambas cabeceras, problen 
cus* se encuentra condicionado por la arouiteciura general de ia Usina, 


Jorge Bianco Ambrosoli 
Jefe Ing.Sec.CObras de UTE 


-0-0-0-0-0-90-0- 


Montevideo, 5 de octubre de 1965.- 

Gon fecha 5 de arosto de 1965, este Depto elevo estas ac- 
tueciores al Depto de Ing. “ivil a efectos de que previamente a ser elevaa 
a la Superioridad, se proceda al cálculo estático de escuadrias, ubicaciól 
de tirantes, O de cargas, solución a darse a los faldones late- 
rales, a erectos ajustarse la estimación de 51.200. 000. -de recha arrib: 
cita.- 

Al respecto, el Jefe Inr, de la Sección Obras del Depto. de I: 
Civil, RAE en sù informe a lojas 10 que no existen inconvenientes ' 
cuanto a la parte «estructural indicada en planos, posición de tirantes, € 
cuadPÍHS, sobpre cargas etc. quedando e cargo de este Depto, el problema dt! 
los faldones.- | 

Considerando que no debe modificarse el aspecto arquitectónici 
actu * del edificio, aconsejamos conservar los daldones existentes, estud. 
do al efecto una solución particular para este probiema. 

Consultada la firma Eternit SA. sobre I8 solución en cuestión 
ha manifestado "ue múiede fabricar piezas capécisled para solucionar fal s 
tuación utilisando cenal 66 cortado oblicuamente y con tapa llevando cumb: 
en las aristas.- 

En cúanto e' la Saa con efectuada anteriormente vor valor d: 
de $1. 200.000 dado oue la firma Eternit 8A manifiesta que se ha producido 
aumento del 15% en el material, asimismo la confección de las piezas para 
faldones encarecerían algo más dicho trabajo, lo estimamos ahora: en l. 500 

Dado las características de este trabajo? estimamos cue conve 


efectuar un liamádo a licitación publica, por cuyo mots xo se solicita api 
cáón y autorización para realizarlo, oportunidad en nue se agregarán los 
caudos correspondientes. - i 
Se hace notar oue las Soluciones estudiadas gemün lo manifes 
en nuestro anterior informe a fojas $ se descartan por Su elevado costo I 
te al propuesto con material de fibrocemento.- 
Saluda a Ud. atte., 


Oscar Marsiglia 
Carlos Fonzalrz Vinrelil ' deie APq.Doto Arquitectura 
Ara.dere Depto de Arquitec. 


-0-0-70-0-0- 
Vontevideo, octubre 22 de 1965.- 

Vuelva al Depto de Arvuiltectura para que, con recomendación de 
urgente diligenciamiento, confecciones un presupuesto para el Caso que se 
resolviera efectuar esta obra por Administración. - 

Ing.Adolfo Pedralhes 














Montevideo, li de noviembre de 1965.- 


De acuerdo al deereto que antecede, se agrefsa el Pto. Nro+.1963 
por valor de $1.530.000.-para la construcción de referencia, en el supues 
to caso de que la misra se realizara por Administracións- 

ün dicho caso deberán adquirirse materiales por un valor de 
$1.082. 306.00, por no disponerse de stock y deberán designarse en ia loca- 
lidad, hl operarios especializalos.- 

Saluda a Ud. atie., 
Oscar Marsiglia 
Jefe Arg.Depto de Arquitec. 
VO. BO. í 
Carlos Gonzalez Vanrell 


A O) 0 
Montevideo, diciembre. 3 de 1985 - 
Sr, Gerent e de Obras.- 


Los departamentos de: Ing. Civil y Arquitectura en los infor- 
mes gue anteceden hsn oPoducido minusiosos8 inloPnes pefenrentes a 18 situag 
ión planteada en los techos de la central Hidroeléctrica de Rincon del Bo- 
nete y las causas de la mismas. ; 

A través de los mismos se evidencia que ia solución adopta- 
da por RIONE para el techo de dicna Central contería vicios de origen que 
tarde o temprano nabrían de traducirse en el fracaso del sistema. Tampoco 
los arreglos posteriorzs, nue tuvieron caracter precario, lograron evitar 
lag filtraciones.- 

vn la actualidad parece evidente cue sería impostergahie abhor 
dar una solución de rondo basada en la renovación casi mx total de la cu- 
bierta. En este orden de cosas ia solución ideal sería indufablemenie ls 
proyectada por la firma EaPza Engineering Co. para ceste edificio ou* no se 
llevó a capo »or hsbe"* dispuesto RIONE su "odifiesición, pero lamentabnlemen 
te su costo sería prohibitivo en las actuales circunstancias por la cubler 
ta de chavas de cobre que nequiert. 

El Inf. Bianco Ambrosoli en su informe na estudiado uns alter” 
nativa de menos costo mediante la utilización del Canal 66, cuyas caracte- 
rísticas lo recomiendan para casos coro el presente, de muy escasa pendien 
La, 

$1 Depto de Arquitectura cuenta con el personal especializa- 
dp que podréái necesltarse pera la renlización de este trabajo y gue en 
lo que se refiere a 1085 cuatro operarios nodr3ian ser prestados vor el De- 
pto. de Ingeniería "vil 

El Dento de Aramiteetura en su in:orme de fecha 5 de octubre 
de 1965, que figura a fojas 9 y 9 vta. propone que estas obras se realicen 
mediante un llamado a licitación. Esta Oficine entiende nue dadas las 
características de este trabajo y las condiciones que debe realizarse en 
una Central e1 Servicio sería preferible que el mismo fuera realizado por 
el provio Depto de Arquitectura. Con esa finalidad se solicitó el presupues 
to corresrondiente, el ave asciende n un imnorte de $1. 5350.000.-, debiendo 
adcuirirse materiales por un monto de 41.082.506. ; 

Cabe agregar nue el Depto de Arq. cuenta con el personal es- 
pecializado aue podrai necesitarsse para la realización de este trabajo y 
que en lo gue se refiere a ios kh ovoerios podrian ser prestados por el 
Depto de Ing.Civilo.: ' 

Saluda a Ud. atte, 


t Ing.Adolfo CaPdozo Pedrailes 
Sub-Ger. de Ampliaciones 
-Q-0-O0-0-0-0-0-0- 


Vontevideo Li de diciembre de 1965.- 


Pase a la (Gerencia đe la “ivisión "sinss, expresando que 


* 
correspondería, de acuerdo con lo expresado en los precedentes informes, A 
i - - Y ara XR. c 25. Qm ou mmm ovr al Tera "tame 


PII OMA uno. 









to de Arquitectura por un monto de $1. 550,000, -para proceder a la ren 
ión de los techos de la Central H, de Kincón del Ponete,trabajo cuya ey 
ción hace tiempo fue prevista. gin que hasta el momento, por distintas 
causas, haya podido llesrarse a una solución concretas. 


G/DVM, - Ins.Julio Roig 
Gerente Obras  iv.Usinas.—- 


-0-0-0-0-0-0-0- 


Yontevideo ^ de roviembre ĉe 1965,- 


16% - Fara: Reperación del techo del Edificio dé la Usi- 
na de Rincón del Bonete.- 





Bxpdts. Nros 













Cantidad: 
/ Wateriales de fibrocemento canal 66 69-306. OO 
1200 Tirantes de madera 5.x A Mts. 509. 00 570500. 00 
820 Chapas de nierro c/u 10.00 16200. 00 
Mano de obra para retirar los ma- e 
teriales existentes c UOUQ, OO 
Mano obra eonstruccion techo 106000. 00 
Canpatacía (suelaos-viáticos)b meses 35000. 004 
2 Ofic. Galponeros (viáticos 6 meses) 22000. UU - 
Dirección © Inspección 2000, UO == 
Suma s 1209306. 00 : 
Varios e i¡uportes 60694. 00 
Total: 1 550000. 00 
RESUMEN 
Materiales iy 2+ 082. 506, 00 
Mano obra y 161. 194.00 
Gastos Generales Ü 66. 500, 00 
SUMA TOTAL $1. 550.000,00 


OSGAR * VARSIGLIA 


C/dàwui. Jefe Depto Arg. 
-0-0-0-0-0-0-0- 


Vontevideo, 16 de diciembre de 1965.- | i 


PASE A TA GERENCIA DIVISION USIVAS exrresando gue no existe 

inconveniente de orden presupuestal pta que se autorige - la ejecución 
del presente trabajo y oue elo importe al cual ascenderá la adquisición 
de los materiales se  imputarán oportunamente por intermedio de las ÓP-. X 
denes de compra/o exnedientes que s e cursen en su oportunidad.- me 


Gra. Ilda Perich 
Contador Jefe Voto de Presupuesto 


v 


A 


Montevideo, 30 ade diciembre de 1965,- 


p” 


R65, -208, 375 


VISTO este expediente cue se eleva con el presupuesto formulado 
pára preceder a la reparación de los techos de la Central Hidroléctrica 
de Rincón del Jonete y; 

GO" "SIDERADOS los informes producidos, 

BL DIRECTORIO E UTE REBUELVE: 

1) Aprobar a cargo de la Aúministración, el presupuesto Nro.1965 
formulado por el Depto de Airmnuitecturs y aus asciende a $ 1. 350,000, - 

T "a 2). Autorizar la adouisición, de materiales por un importe de has- 


E S E = a SE A da a I 





Montevideo, 10 de marzo de 196€6.- 
ENTERADO. -Previa notificación del Dept de Centrales Hidroeléctricas, 
siga el tränite Gispues!o.- 
Ing.Roberto “aissonave | 
Sub-Ger, Ing.Grneración de “nerela 


Montevideo, 21 de marzo de 1966,- 


ENTERADO. = Previa notificacion de la “ección Central Hidroelecitrica de 
Rincón del Bonete, siga el trámite dispuesto. -~ 
Snlvador Kozioiss 
Ing.Jefe del Depto de Cs. Hs, 


-0-6-0-0-0-0- 


Rincón del Porte Pa mE 1956 
NSTIFICADO 


fg: Ind. DIZGO ALGORTA 
INGENIERO JEFE en el 
 TPARTAMENTO Ot CZNTRALES HIDROELECTRICAS 
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Talata 2 “la atte, 


ING. JULIO 
DELACOS 
JEFE ING. SECCION c uu 
RINCON DEL BONETR T 
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PRBIFEDIEN TE N2136.880/112 
s 
INICIADO EN: 
x Comisión para la recuperación dc la Central Hidorleótrica 
F de Rincón del Bonete. 
| Fecha: 15 de mayo de 1959. 
bor MN. T. 0s ( 
REF.: Pago de horas extraordinerias personal del Rincón del 
Bonete.- 
ontevideo, 15 de mayo de 1959, 
Sr.Presidente 


S/D 
tef.: PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL EN RINCON DEL 
BONETE., 

Con motivo de los trabajos de recuperación que se 
están realizando en la Central Hidroeléctrica de Rincón del Pe- 
néte y cop el propoósito ĉe activar su ejecución al méximo po- 
sible se organizarán hasta tres turnos de personal; perc esta 
medida deterá ser complementada con la realización de horas 
extrasrdinarias para poder utilizar integramente los elementos 
disponibles. 

Por tales motivos la Comisión solicita del Direc- 
torio, que se autorice el paro de las horas extraordinarias que 
en una estimación aproximada ascedenderá a un m nto del ordeh de 
$12.000.00 mensuales, suponiendo un total de 200 operarios tra- 
bajando. 

á los efectos de que la División Hacienda realice 
las imputaciones previas que correspordan, este expedientillo 
se pasa a dicha repartición, debiéndose calcular un plazo pre- 

> vio de tres meses, prorrogable por tres meses más. 
Saludamos al 3r.Presidente muy atte., 
INg? JOR/SSO 


//tevideo, mayo 19 de 1959.- 

señor Sub-Gerente Interino de Hacienda: I 
El item 1.06 en base a 
las dotaciones establecidas para el año 1958 y con la imputa- 
ción previa de $ 12.000 que se tramita por estas actuaciones 
presenta al 31/5/59 la siguiente situación: 


AA E 
.& deducir............ S. " 12. — P M 
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- Se deja constancia gue mes & mes se bará l& imputación ge-- 
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ESS an 
Lou 
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—$*35.000.-hasta cubrir los seis meses indicados. 
en Saluda a Vd.muy atentamente.- 
'"Fáao.: Esteban Olivetti 


¿22defe Lontrey lig.al 
Personal. 


Montevideo, 19 de mayo de 1959. 


Enterado.-Con lo irformado, vuelva a la Comisión para la Recupefa- 
ción de la Central Hidráulica de Rincón del Bonete. 
Fdoó.: Alfredo M Amy 
3ubGerente Cont.gral. 


.  Ainterino 
Div. Hacienda 


Monvevideo, 19 de mayo/59. 


Elévese a consideración del serfor Presidente. 


Fáo.:Ing.51vador Masson 
Ger,Div.Usinas 


//tevideo, 21 de mayo/59. 
R,59,—148054 


VISTO el informe, firmado en común, por la 
Comisión Especial designada vor R.59.-147260, del 25 de abril de 1959, 
O 


que entiende en los trabajos de recuperación de la Central Hidráulica 





je Rincón del Bonete, en el cual se solicita autorización pars que el 
personal de la mencionada bentral realice horas extra por un total de 
hasta $12.000.00 mensuales y por el plazo de 3 meses, prorrogable por 


3 meses más; y nasi | | | | 
| CONSIDERADO lo informado por ia 3ecc.Contralor 


y Liguidación el Personal con fecha 19 úe mayo de 1959, 
; BL DIRECTORIO DE LA UTE RESUELVE: 
--hutorizar la realización de las horas extra de que se trata. 
Á sus efectos, vuelva. : 


Fdo.lng.9alvador Masson Fdo.imilio C.Tacconi 


Montevideo, 27 de junio/59. 
358 TOMO SOTA.-Previa notificación de la S5ecc.Central 


Hidráulica, siga el trámite dispuesto. 
E P/A ING JEFE DE DEPTO. 








Rincón asl Soneto, 14 de Julio de 1955. 
Gr.ing.Jefo de 2e.t0.00 veneración de nergío. | 

&i eafoulo sensual de horas ezttraorá; 3 | 

| quieto sole la base de 200 overarios, "n 
| | 1 eL comento actual s: encuentran tra alendo coroa 
Se 500 cperazios lo que hace que ol conto do hores extracse 
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TSE de los tretajos , 


na. ROBERTO MAISONRAVE 
dEFE ING, SEC. CENTRAL MIDAAULICA 
AINCON BEL RBOGHuETE 
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zi monto por concepto 34 ho- 
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estinarse ön ei oráen de Y 75,000.00 sensuales. 
«Saludo a vd. muy alte... 
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VISTO el informe, firmado en común, 
por la Comisión Especial designada por R 59.-147260, del 
25 de abril de 1959, que entiende en los trabajos de recu- 
peración de la Central Hidroeléctrica de Rincón del Bone- 
< te, en el cual se sobicita autorización para que el perso- 
nal de ja mencionada Central realice horas extra por un 
total de hasta $ 12.000-00 mensuales y por el plazo de 5 
meses, prorrogable ppr 3 meses más; y 
CONSIDíÍrRADO lo informado por la Sec- 
ción Contralor y Liquidación al Personal con fecha 19 de 
Mayo de 1959, 
EL DIRSCTORIO DE La UTE RESUELVE: 
-- Autorizar la realización de las horas extra 
| de que se trata.- | 
| A sus efectos, vuelva-»- 


AWS.-TAB.156880/112.- 
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E X PE DEENTE: 139.760 


Iniciado ens GERERCIA DE SERVICIOS 'GRALES. 


Fecha: 6 de abril de 1959, 


INSTRUMENTOS INDUSTRIALES (Héctor Maino) 
Ofrecd servicios de reparaciones de me- 


. F 
nómetro8, pirómetros, etec...... 


== E O As NO — A == — S A A o E 


àür.Gerente Gral.de UTE: 


d = 


TU" á I a s ul yu. rns e : , rJ a 4 » i , TM : | 
En mi carac apecializado, instalado con Taller 


L e 
de instrumentos de controles, vengo ante el 3r.Gerente Gral.a 
ofrecer mis servicios en esta emergencia, para lo que pueda 
ser util en las regaracines de manómetros, pirómetros, apara- 
tos de presición electromecanicos, ete. 

Pongo mi tailer, completamente desinteresado, para efec- 
tuar rapidamente cuslguier trabajo de la e 
durante les regaraciones de la Usina Hidroe 
dei Bonete. 
Quedando a las ordenes, 3agludo al Sr.Gcrente “ral, 
muy attes., 


Fdo.: Héctor Maino. 
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Nota.: Contamos con para ccntroles, de alta pre- 


sición. 


P ES Y 


a la Gerencia de la Div.Usinas, a sus efectos. 


(D 
(D 


Fao.: ing.Juan B.Borgarelli 
Ger.Div.Serv.Grales. 


i pi i / / 
li ntevideo, 15 de mayo/59.- 
SE TOMO NORA.—Previa notificación del deñor Ingen 
F 
Centrales Te: 


T 2 
Ejdráaulica, si 





INICIADO EN; Sub-Garencia de Béercicio 


F & C NH A: 1] de junio de 1959.- 






¿ng? Roberto MAISONNAYE solicita «que la ádministración haga una - 
gestión ente la Universidad del Trabajo del Uruguay a los efectos 
de que se le conceda una licencia especial en la Escuela Indüs- 
trial de Paso de los Toros.- 


p ww ww E 


g" 


Rinofn del Beneic, junie 5 de 1959.- 


Sr. Sub=úerente de ijercicio de la División Usinas 
= 


| Ing? Dn. José A. Carvallide 


De mi consideración: : 
üniendiende que es de importane 

cía para la más pronta recuperación de i. Central didreelfc- 
triea, estar a disposición de le ádministración el mayar 
tiempe posibie, el suseripte ha sølicitade a la Escuela Ine 
dustrial de Pase de los Tores, Universidad del Trabaje del 
Uruguay, la concesión de una licencia especial per el tére 
mino del córriente año. 

La Universidad podría cenceder esta licencias, 
come un case excepcional, pues la situación presupuestal ael 
suscriptos que dicta 8 heraa semanales de Dituje precarias y 
2 horas semanales de Tecnelosía del Hierro henerarias, no da : 
áereehe a licencia por el reglamento.- -— | 

Ne obstante una eportuna ges vión de la áduminis- 
tración, poiría permitir hacer dicha excepciéón.- 

Se agrega cepia de la neta de selicitud cursada 
a la Dirección de la Escuela Industrial åe Paso de los Teros.= 

Saiuda a Vd. muy atit.», | 


RM/wa 


Md: "C! 'fTONNAVE 
IRO JEFE ce erre. o = -OFLECTRICAS 
RINCON L-L GONÉTE 









//*eviáeo, 18 junio/59- 
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VISTO el presente expedientil o, iniciado con nota fecha 5 
de junio /59, del Jefe ingeniero de la C.Hidráulica de R.del 


Bonete, don R.Maisonnave Pagani (cargo N* 2258/58), en la cual 
solicita que la ádm. haga gestiones ante la Universidad del Tra- 


bajo del Ururguay a ios fines de que le sea concedida una licencia 
especial por el término del corriente año 1959, como profesor de 
Dibujo y Tecnología del hierro en la Escuela Industrial de Paso de 
los loros, para poder estar a disposición ål mayor tiempo posible 
en las obras de recuperación de la mencionada Central; y 


PA CONSIDERADO lo informado por la 3ub-verencia de 
| Ejercicio y la Gerencia de la Div.Usinas, con fechas 11 y 16 de 
junio/59, | 
È EL DIRECTORIO DE Là UTE RESULEVE: 
T a £rocédaBe de conformidad. 
SS | Cursese por Secretaria l& diligencia dispuesta 
=$ y, cumplido, vuelva. 


d) E Da Pax Y dp : 
ing.5elvador Masson do.imilio C.farconi. 
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INICIADO EN: Com/ paga 1a recuperación de la Central Hi- 
' dráulica de R. del Bonete.- 


FECH A: 26 de mayo de 1959,?- 
AS U N T Os 


Raf. Servicios comidas personal Rincón del Bonete.- 


//tevideo, 28 de mayo de 1959. 


VISTO el presente expediente, relacionado con.ida:nesé2sidad 
de organizar el suministro de comida al personal que realiza tri 


bajos de recuperación de la Central de Rincón del Bonete, comú? 
deríndose entre las distintas soluciones propuestas, como la más 
conveniente la(de emcomendar este servicio a la Cooperativa de : 
Usinas Eléctricas y los Teléfonos del Estado (C.U.T.5.), que ya 
tiene en Rincón del Bonete una sucursal; y 


CONSIDERADO el informe de la Comición de 
Recuperación de la Central Hidroeletrica de Rincón del Bonete, : 
fecha 26 de mayo de 1959, 


EL DIRECTORIO DE LÀ U.T«E5. RESUELVE: 


12.- Encomendar a la C.U.T.£. el sumistro de comida al personal 
que trabaja en la Central Hidráulica de Rincón del Bonete, de 
' acuerdo a las condiciones indicadas por la Comición:-de Recuper 
ción de la referida Central en su informe de fehca 26 de mayo d 


2%2.- Aprobar el proyecto de convenio a suscribirse entre 





la U.T.E. y la C.U.T.E., que figura a fojas y cuyo texto se tra 
cribe seguidamente a la presente resolución. 


A sus efectos, pase por su orden, a. las Gerencias d 
las Divisiones Usinas, Servicios Generales y Hacienda. 
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"Em Montevideo a los días del mes de mil novecien- 
"tos cincuenta y nueve, por jna parte la áüministración General de 
"las Usinas Eléctricas y los Teléfonos del Estado y por otra C.U.T.E., 
"convienen la celebración del convenio por suministro de comida al 
"personal de UTE en Rincón del Bonete, el que se expresa en las dá- 
"usulas siguientes: 

"19) La UTE y CUTE convienen en que ésta última se haga cargo del 
"Samétnéstro de comida para su personal en Rincón del Bonete, consiss 
"tente en desayuno, almuerze y cena. 

"22 ) CUTE tendrá que proveerse de un cocinero competente, compromes 
"tiéndose UTE a proporcionarle hombres para los trabajos de cocina.- 
"22 ) CUTE se compromete a que el menú sea variado como mínimo tres 
"veces en la semana, debiendo suministrarse no menos de dos platos 
"por comida y servido en forma abundante. 

n42) CUTE se compromete a mantener la higiene tanto en la cocina como 
"en el comedor. 

"59) Si por razones de servicio fuera necesario alguno de los epera- 
"rarios que se disponen para la cocina, la UTE se reserva el dere- 
"cho de efectuar su cambio en cualquier momento, con previo aviso 
"al repráentante de CUTz. | f 

6%) La persona que represente a CUTE en Rincón del Bonete a los 
"efectos del cumplimiento de este convenio deberá estar presente en 
"las horas de comida a los efectos de un mejor contralor y servicio. 


"72) El representante de CUTE deberá pasar diariamente a la Oficina 
"administrativa de Rincón del Bonete el je h j 

"por e personal e n" total de horas trabajadas 

, s comidas se serviraán en las horas que determinen las auteri- 
dades de UTE en Rincón del Bonete, pero M aer algung rasés -— ^ 
"necesario efectuar cambio en las mismas, la UTE lo comunicará al 

re resentante de CUTE con una antelación no menor de 8 horas.- 

"9e CUTE deberà suministrar alimanto a los funcionarios que por sus 
"tareas tengan que alejarse de Rincón del Bonete y que no puedan es- 
tar de regreso en horas de comida lo que será determinado en cada 
"caso por los ingenieros de la Administración. 

IO La UTE pagará a CUTE todos los gastos que origine este servi- 
"112) CUTE llevará una contabilidad clara de los gastos día por día, 
debiendo presentarse esta documentación diariamente al Jefe ádminia- 
"trativo para su "conforme", 

"122) Actugrá en representación de la UTE el Jefe administrativo 

"de Rincón del Bonete el que controlará el cumplimiento del presente 
“convenio, quedando comprometido el representahée de CUTE a aten- 
"der sus indicaciones.- 

"132) En caso de que no llegaran a un acuerde entre los representan- 


"tes de las dos partes, se elevarán los antededentes independiente- 


"mente y por las vías cerrespondientes," 
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Montevideo, setiembre 9 de 1959.- 


. Atento s lo convenido en la Comisión de Recuperación de 
la Centrel Hidroeléctrica de Rincón del Bonete y en virtud de que 
el suministro de comida al personal que trabaja en la mencionada 
Central ya ha sido puesto en práctica por parte de CUTE, Qe acuefdo 
a los términos dispuestos por R 59.- 148.288 de fecba 28 de mayo 
px*imo ppdo.déjase sin efecto la firma del convenio a suscribirse 
con la mencionada Cooperativa. Lon conocimiento previo de la Sec- 
ción Escribanía, pase por su orden a sus efectos, a las Gerencias 
de las Divisiones Hacienda y Usinas.- 


A Fdo. Ing2 Pedro Ponsetí 
Sub-Gerernte de Div. Serv. 
Gralss.- 


Moobtevideo, 21 de octubre de 1959.- 


SE TOMO NOT4,- Previa notificación de la 3.cción Central Hi- 


t 
áráülica, Sigs el trámite dispuesio.- 


P/A INGS JEFE DE DEPTO. 


Fdo. Roque G. Méspoli 
Sub=derle administrativo.e 


D 

















Rincón dei Bonete, agosto 5 ¿s 1959.- 
Sr. Ing* jefe del Departamento de Generación de ¿nergía: 


Se agrega una lista de repuestos de los Regis- 


tradóres, controles de embalamiento y medidores de caudal 


áe lu Central Hidroeléctrica ¿e Mincón del Fonste.- 
^gtes repuestos son necesarios para la recu- 

peración ĉe la nisma y su adquisición, insumiráí unos 

u$s 15.000.- 

Los repuestos som fabrioaedos por Leeds & 
Northrup Co., 4901 Stenton M*.; Philadelphia 44; Pa.; 
U.S.à.; que suministróé los equipos. ou prepresentante en 
Kontevidee es "Benech l.0.4.4.".- 

Conviene prootier a su adquisición a la bre- 
vedad posible. Par eviur errores factibles en una do- 
ble traducción, se ha csinfeccionaódo la lista en idioma 
inglés, tomando la tersinología directamente de los catá- 
logos originsales.- Se agrega la traducción al español a 
electos ilustrativos,- 

Salufe a Vd. muy atte., 


RM/"s 


Rinoón del Bonete, agosto 5 de 1959.- 


De acurrdo.- -léve:;e al Sr. Sub-Üerente de Obras 
solicitando la adquisición de estos repuestos con la ur- 
gencia del caso.- 


RU/ma 


ing? dacobo kenditeguy 
ing! defe de Depto. de Generación de Energía. 
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Rincón ael bonote, 4 üe« agosto de 19% + 


Gy.5ub Forente âo Obras 





AL pin se intaiiss otartii repuestos cuya dispéni- 
oilidseé as inprescinalbios para ti armeo y la pareta en 
marcha úe in Vaso má N9 1 y para el seonáo y ulterior pueg 
ta =n servicio de ia — HN? 2 áe in 0m tral Híárocióo- 
trios del inoón asl Bonstas 

pe no dispone rss ás silos a la provráná mitrirán 
reterás los trabajos de roguprración de esas uniásdegs. 

Por o expuesto vcansiasremos nocósario que se eñog 
táe su envío por avión y la iniciación 4e 1os tr “emiten 
pertinentes peras 162Trar sue inmediato denpaenos. 

Los revuestos en cusatióa. son los sicuientes; 


iten antim Ne âc Untálolo besnoripoin 
82 4 ONU 3B209WVWV Esgtifior 
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155 4C 2444711 Gollieotor Ring Brush 
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104 8 O0hss L0 Rosistmos 
Tomporature Dotoctoro 
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Vrering 
#0676798 part 2 
5e ostina en unos 20 kilosrmmæ neto ol poso de estos 
B ieme nt ose | 
Log mineros do item se refieren al pealóo $6 precios 
TH <e p Expel? 140259, y les canü indo respectivas ác 
ben doedecirmo áo lo pedido inician tos 
ásludrrnos & Udemuy titte; 





=|ECTRICAS 








ente Ww? 140.259, ordinal 2 iniciado en el Departamento Comercial 








A fecha 2 de bctubre de 1959. Asunto: Ref: GENERAL ELECTRIC S8.A., co- 


Fmunica que acpta pago diferido connel 7% anuel (Pegido de pregios - -= 


ye 4835) y solicita embarques parciales.- 


tn 


Foja Ne 1.- 
Montevideo ? de octuore de 1559.60 


Sres. | 
Administración General de las Usinas 
Eléctricas y teléfonos del Estado 
PRESENTE 


Muy señores nuestrost i 
A u 4ácusSanos recibo de su atenta W% 2251/52 d= fecha setiembre 24 
de 19859 por intermedio d- la cual esa Administración ^99 irfoprma de la 


/59 vara cl suminis 


rcd JL; UE m3 1 - > = 1 GA M p 2 A =T (c 
adjudicación dei pedido de ¿Yeclos directo N* 485 


Lyn 


e ^ = 


tro de fzvuestos vara los Ceneradores îe la Usina Hidroeléctrica de 
"1. Rircóm del Bonete. 
| OYuplenos nonerles eñ conocimiento que estamos procediendo 
a colocar en fábrica la orden corresrtondiente y a la brevedad rosdble 
anunciremos a Uds. Tas fechas de entrega de los distintos msterieles adoui 
aünuiridos. 

Deseamos hacerles notar qve acentemos les condiciones aé nago 
rrovuestas nor Us., esto es por apertura de carta de crédito irrevoca- 
ble en el momento de colocarse la orden y a hacerse efectiva a Jos 180 
dlas a contar úesde cl embargue de la mercadería vero arlicancose un 
recargo de 7% de interés anus]l, tal couo !o Hiciéramos en anteriores 0- 
vortunidades. 

Asimismo solicitagos ic Uds. aue la carta ae crédito que cu- 
brirá este nedidOo sea esgtableciáüa de manera que se nermitarn embaraues 
varciales y envios mor vis acereu, esto nara los materia!es soliciia- 


dos vor Vis. en vuestra 656 30727/59 de 16 de setiembre de 1959 fir 


p 


da "or el ing. P  Ponseti i 
Rogando se sirvan tomar debida nota de lo aue antecede, afro 
'vechamos la orortunidad nara selucdar s Udg. muy atenéáàmente., 


H. Ünmneagnoni 
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Montevideo, Octubre 7 de 1959. 
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VETE S e AA Es * cux A E: as Mesa. ; aia Aa Da 
nara los generadores 1, 3 y 4 de la Usina Hiäroelectrica de din 


or 


E e O i es TEME A A 3. ' i. uH asd 
Bonete, vor un Strait ctal CF/ZV con descuento de 15$ de Ley de U$25 


4 + : ads s — 


72.682,00 cuyc nasgocse estableció meciorte arertura de crédiio.- į 
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Aeoemlcnhnoao e: -xunenuium que gl Contralco te ¿xXrrortaciones ece Importa 


* 


clones vor ordinal 6224 autorizó un eu,o de ugs 600.000,00 nara imnortar los 
Materiales necesarios vara la Recuns=ración de la Usina Hidroeléctrica del Rin 
són del Bonete, y en cuya utilizasión los intercsadon deberán contar con finan 
ciación de pago a 180 días de la fecha dé embarúte, vor ta carita Cc egte Dera 
tamente de fecha ?4 ase setienbre pnüc. ., N? 2251/52, se sonuniod la adjudicae 
sión de que se trata, suneditada a que los vendedores &ccnten dichas LLG] 
neSg8.- 


I 3 = ma > il j : t; P; À tid X m m D 
oral zlectrio 2«À. vor caría de fecha ¡cid CilOs. que ¿nhicia- 
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se8to orjinal, contesta la consulta formulada, exnreaando que su rerresenteda 
acenta las condiciones de financiación rrovuestas con un interés del 1% anual 
En tales condiciones, esta negociación quedaría establecida de 
acuerdo al siguiente detalles 
imnorte autorizado nor k 59.-150532 del 
5 de setiembre de 1959 CIF/LV con desc. 
E 57 ccccorarrn oceano. USS 22.622,00 


escuento üe 1% de ley E A É c9 34e d d B €- € Noc oCT € T " . 726 


E CO. o trn yis wea USS 29.395,78 





¿zmento del 32 % ror financiación .,..__" __ 183,85. 
EN UuiLsneto-Aociusmlis..rere e or m c UNS 23.119456? 

















En cansecuencia, corresnomde &centar las condiciones de inm- 
ein nromestas, a fin de vroceúer a la apertura del crédito que cubrirá 
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as E As A ix. 2 xL cis ae etta 
|ue el imn^oruic emn blcua "nacional qi eda esvaole- 
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regado vor el deparatamento dial en el informe qu 





ento alo exi 
i el: “suscrito Cr üso de la facultad aque le omnfiere el Art. 37 de 1 

et anteción de Funciones de la Gerencia de Servicios Generales, anrueWa tes 
inanc sión en ze forna n"*oouesta "ara la negociación e gne se irata, coh 
cun erós del 7% anual.= Tómese nota nare la relación mensual y hecho, nage 
al Departamento Uomercial pera conocimiento de la firma interesada y demás 


fines nertinentes.- Cuunlido, siga a la Gerencia de la División Hacienda a sus 


A 


Ja 
*- 
A 


efTcotos.- 


Ing. Pedro Fonseti 
¿ 
nd E p= 7 m ut ECC i e^ f£ m 
Montevideo, 15 de enero de 1960.- 
j Exp. NY ?^0.259/2,. 
e SLhEVaob AL os UR GBEREN IG JE da uiVisoiuhn HAG lilva, expre sando 


ave la bresenñte adquisición nor + 96,230.59 que no corresponie a la ge egtión 
oriimaria del PERRO y Jebe cursarse con cargo a la cuenta extra nresubuess 
to corresnondiente, destinada a registrar los gastos nrovenientes de la Emer- 
gencis Nacional 1959.(K£. 59 147.726 de 7 de mayo de 1955) sste informe susti- 
tuye el efectuado en oportunidad por exvtediente mnrincinal .- 

En consecúencia, se toma nota de la misma, dejéndose constesnei: 
cia de que no se efectúa imputación algura & los Items del! rresuruesto vigen- 


wF 


te a» 
Alfreio rressia 
e octubre ¿0 de 195€ 
Sres 


General Electric S.A. 


Jefensa 1926 | 
EE dte . Exp. N& 140259/2 


Ex. D.Com. 2298/59 
- Ref: Pedido áàe Precios N2 4835/59 para el suministro de repuestos para los 
generadores Ng 1- 3 y 4 de la Es Hidroeléctrica de Rincón sel Bone- 


— RÀ €—Á —À —À 








— < 


Muy Befloros nuestros: 
ën contestación a su atenta de fecha 2 dei cte., por la que 





—comunican que están de acuerdo en que el pago del suministro de la referencia 
se realice a 180 días de la fecña de embarque, corn un interés del 7% anual; in 
formamos a ustedes que esta aüministrscfon: acepta las condiciones đe finan- 
T ciación propuestas, con lo gue esta negociac M oda establecida en u$s 22.622, 
-  QOPF/MV con descuento de l% de ley, mas u$s 785,85. por concepto de intereses.-— 

E Bl importe eorrespondiente a intereses se ca culó sobre el 


— si - = EM. a "UE wA radi, ar dls AS E o e e a SE Fa ya Da atjman nsnrw la 53 >Ap} m3 y ani AN 





— 


b 
- 
| Rincón deil Bonete, marzo 25 de 1960,- 
E 


Sr. imgi. Jefe del Depto. de Generación is <aer«ila 


DX 


Le mi considersalón: 


4i notifioarme oómypieme intorzc 


repuestos solicitados 


* 


"n Vä. que de loa 


éste 
a f0jas l del Zxpediente 8:140.259/1 no se nin recibido bë 
1.enms82; y 83 (rectifiestores) siendo Ge urgente necesidad 
por 80 haber pocidc JoCcuperaree 15g 


por Vía ¿erez con carácter ur 


vismentos cruivalontos 


usfalos por ls inuráación. Por lo tonto sería del caso rei 


ter.r su envío,- Po 





- 


2/9. 
EXPEDIENTE N£: 105606/6 
INICIADO EN: Secretaría del Directorio 


FECHA: 17 de julio de 1959.- 
A S —- A f ^ ES 
R 59.- 149409.- ásignase partida de $3 12.000,00 para gastos de 


Caja Chica en locales de la Usina Hidroeléctrica de Rincón del 
Bonete,- 


Montevideo, 9 de julio de 1959.- 


R 59. - 149409 


DE CONFORMIDAD con lo aconsejado verbalmente por la Geren- 
cia de la División Usinas; y 
CON el V? Bg de la Gerencia de la División Hacienda, 


EL DIRECTORI. DE LA UTE RE3UZLVLE: 


-- 12.- Asignar una partida de à 12.000.co de Caja Chica 
para utilizar en gastos docales de la Usin Hidroeléctrica de Rin- 
cón del Bonete, a dar cuenta en la forma de práctica,- 

== 22.- Dicha partida será puesta a nombre del Ingeniero 
don Roberto MAISONNAVE.- 


à los efectos que correspondan, pase, por su orden, a las 
Gerencias de las Divisiones Usinas y Hacienda.- 


a— umm DEED GENES GU Gs hes A e A A A A A A A a 


Fdo. Elías Crocci 
Vicepresidente en ejercicio 
de la Presidencia.- 


Emilio Carles Tacconi 
Secretario General,- 











Rincón ójei Bonete, 17 de agosto de 1359.- 


óe detalia seguidamente el ahorro que significaría 
pare la administración, el implantar el nuevo horario 


(se ug rego una copia) de áAutobuses.- 


X71 Excuonal 3 de Turno.- 


"wd _ 
"C 


AA al turno normal 67 funcionarios.- 


3e economizan por concepto ¿e horas extras, 


$ 6.086,70 


Por concepto de comidas =- - = = = " 4.517,60 


^ n " à 2,00d M rics - - 





Personal ue Obra.- 


Pasan a jornada de 7 hs. 45 m.,- 
274 obreros, se economizan por 
horas extras: 

Por concepto de comidas 


u 5" " $ 2.00 diarios 


Se detiene funcionamiento del 
"Don Pancho" .- 








3e econé:iza por concepto de 
gastos: 


Total 


" 2.912,00 


" 2.615,80 








“ineén del Benete, agosto ll de 1458. 


itilizades per UTE ears les viajes 


A 





üedlas de lecerscifn 
entre Pase de les lgres y “incón d: 














ap el recerrids hasta ía Orecha ae le »2,6 
a la Empress Viguel ngel c^f$zzurpo, un minise de 384 had.) 
le gue da un tetal de 


5 422,40 dee ceches ¿er día ¿guel A y 12.072.069 por es. 


> 


^ partir de les ll heras Gel OÍ» 5 de 

&pccte oe cu:;118 el reoarrido hazio P, Oel Denete, pere 
cese ne auxenté el nÓsere de viajes el precio continúa 
iguel qus gars el cass enterier 

4b ime. B 7 1,60 - $ 7£.00 

a " " "1,30 —-" 58.50 

106 ^" "^" 1.20 - " lc6.660 

ioé * wo" Ae a 


Dif. à 3B4 Ku, s/d 





Al,efecituap ei Qauoile Ge Lerarile aumen- 


tence el núnere de viajes a 16 le que de 480 Kes., los 


> e >» iso * “ací 


$ 78.09 


GO Jd. u $ Lev0 
60 km8. " " 1.60 = " 96.08 
180 n "oU 1.90 ü " 216. sá 





180 "  " " 1.00 





6e 868 3 17.100.060 p/iicáe 





Un 6& dias de aervicio se efectué la 


venta de 8 125.09 per conceste e belete de 250,10 y 0.08. - 









1.200 a $ 0.10 c/u $ 120,00 


100 & * 0.05 o/u EE NEU 
| | 1.00 


dd: Lo que de ia promedio de l9 pesrjes por aía. 


| ¿OBRA i E 5 

Pergonr1 gue viajr por razones de servicio, 
YHiccalos 

Personal de servicio doméstico. 






| 7 Precio por mes pora recorridos futuros 3$ 17.100.000 
m a "a Lr] " actual ! 7: | 
Aumente por mes - $ 4.428400 


pr 


20012000 





por vent» de beletos a un promedio 
de 19 pasnjes por día sgia "125.00 


sumente con el nuevo hor+rio $ 4,32% 00 


i 
i 
D 
i 








rincón del Bonete, agosto 19 de 1959.- 





Sr. Sub-Gerente de “jereicio de la Div. UÜsinss.- 


Se plantea la necesidad de sumentar el ser- 
vicio de Ómnibus entre Rincón del ponete y Paso «e los, 
Toros.- Una causa de este aumento se debe s ls formación 
de gusrrdias pura atender la iéquina Ni 11 y el tablero de 
comando. | 

Hemos preparado un estudio sobre los aumentos 
de ómnibus, que se inserta è fojas l, corresponde aclrra: 
que los costos de transporte distintos que allí figuran 
se deben a que los coches llevan o nó exceso de paraje- 
ros (parados).- 

El costo previsto será del orden de $ 17,100 men- 


suales.- 

Perelelamente se n- estudiado 1:s economías que F 
se introducen al ir volviendo a jornedas y norerios hor- ¡e 
males, vfase fojes 2, así se llega a una economía del or- E" 


den de $ 17.250,00 mensuales.- 
Se han echo cstudios de costos por concepto de 
comida y se ha visto que esto es lo más elevado, nuestra 


atención se fija en este punto y será necesario bajarlo f 
-a 

a medida que las circunstancias lo permiten, - e 
Consecuentemente con lo expuesto considero que is 


conviene aceptar el nuevo hors-io de ónnibus por que de 
inmedisto se hsrá la rebaja colculada y permitirá muches 
futuras reducciones.- | 

Saluda a Vd. atte., 


di4/ wa ing Jacobo enditeguy 


Ing! Jere del Depto. de Genersción 
de Encraía.- 






136880/666 


eo, 12 de octubre de 1959,- 
R 59.- 151080 


F VISTO este expediente en el cual se plantea la necesidad de 
aumentar el servicio de ómnibus entre Rincón del Bonete y Paso de los 
Toros, a fín de transportar » los funcionarios que se encuentran traba- 
jando en la Central: Hicráulica de Rincón del Binete; lo que aumentaría 
a $ 17.500,00 mensuales la erogación mensual de $ 10.000,00 que se auto- 
rizó para ese servicio por R 59.- 149756, del 29 de julio de 1959; y 
CONSIDERADOS los informes de la referida Central, del' Depar- 
tamento de Generación de Energía, Comisión de hecuperación, Sub-Geren- 
cia de Hacienda, Gerencia de la División Hacienda y Gerencia de la Divi” 
sión Usinas, de: fechas ll y 19 de agosto, 15, 28 (dos informes) y 29 
de setiembre de 1959, respectivamente, 


EL DIRECTORIO DE LA UTE RESUELVE: 


<= 12.- Autorizar por cuarenta y cinco días, el aumento hasta 
17.500,00 mensuales (diecisiete mil quinientos pesos) de la erogación 
mensual autorizara por R 59.- 149756, del 29 de juliode 1959, paa el 
transporte del personal, entre kincón del Bonete y Paso de los Toros.- 

-- 22,- Yue se eleva un cuadro comparativo con el detalle de 
lo que se gasta actualmente por concepto de comida, horas extras, horas 
trabajadas y locomoción, comparativamente con lo que se gastaría durante 
los 45 días del nuevo régimen de transporte aprobado por la presente reso 
lución. =- 

-- 2$.- Disponer que el aumento de gasto aprobado por la pre- 
sente resolución, sea cargado s la cuenta especial Ne 40.400, abierta 
de acuerdo con lo dispuesto por R 59.- 147726, del 7 de mayo de 1959, y 
con el título de "Recuperación Usina Hidroeléctrica de Rincón del Bonete" 

à los erectos que correspondan, pase, por su orden, a las Gerencia: 

Ge las Divisiones Hacienda y Usinas.- 


Ing2 Rodolfo L. Fonseca 
Presidente 





ón del Bonetos noviembre 19 de 1959 su 
Gr. ings dete del Deptos de deneruoión 4e uncrgfai 


! * 





oido en el nuxcrz:à 2; do la R 59,4 151.000 de fecha 





rante 45 dfao dol rÓgímen ant rior y 


fOXU8 em 
Saludn a Và. muy Ottey 
JD/wa 





oe nage notar que el tíiompo tr nsourrido desdéás 

el infome original de esta sección, ha obligado a acolo- 
rav las etapas de retorno a da normalidad, por 1o cual ol 

- Ghorro realigado vo aún mayor quo el provioto en dicho in- 


piinien+to de lo establo. 
ootubro de 1959, pe leva el cuadro — de ioo 
CuB s actuales por oonoepto de comida, horas extras, ho- 
ras tr bajadas y locomoción, y do lo que do guetaría, du 
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ezocidy. trsbajacaes 63.109.0 hor: 
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y 
= s 


tt 


loras xtras efoote trabajadas 14,65, horas 





Servicio le conedor a 














ecrvicio üSgüoceOor s paser n Get i el. t 22000.00 





Gi personal pos cuniniotro deceo: 2 les 








ys bonos did i ain 
, "0785 oxt-nos ofoct. tiavaojatas 72406053, heras 
"a troba; ar tiadie O2.102. 


SE pe T" ir e 
Alden ei. 





| 45 visjen po: óía $ 25.650.00 


| d A i z% m. o. 3 - 
4 comudar por vonia de bolo (ou 





| Jiferengcia en ono: en ios 45 Glas ant ricse 


cm 


f | A, s ER 


¿ón por canido a pagar al personal * 28.00.00 
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BAPE Di BN T Ei 136880/666 


2goCciuuN CENTRAL HIDRAULICA 


19 de agosto de 1959 





NUEVO HORARIO DE OMNIBUS 
. do/üdiciemb.e/59 


VISTO el presente expediente, e: el cual el Ing.Jjefe de Cen- 
trales Hidroefíectricas, de acuerdo a. 10 dispuesto por el numeral 
29 de là K£.,59-151080, del 12 de octubre 1959, eleva el cuadro com- 
parativo de los gastos originados por concepto de comida, horas ex- 
tas, horas trabajadas j iocomcoicón, y de lo que 8e gastaria du- 


rante 45 días del régimer anterior, 





HL DIRECTORIO DE LA LÍA RESUZLVE: 
-Qirecule ente los5 Sros.-lrectores. 


Fdo.:lug.oalvador Masson 
Gerente Div.Usinas 


Fdo.s;bhmilio U.lacconi 
Decr. “rules. 


¿6 Febrero de 1960. 


1d. bO=-154372 
7r CI + 
] VISTO nuevamente el presente expedientéikXm, en 
> el cual el ing.Jefe de v.Aidroeléctricas ade acuerdo a lo dispuesto 
por el numeral 23 de la R.59-151080, ae 1 de octubre de 1959, ele- 
4 
| va cuaáro comparativo de los gestos de comida, noras extra,horas 
trabajadas y trasporte del personal cesde k.del Bonete a £.de les 
Toros, comparado con 45 días anveriores al ¿uevo regime' aprobado 
por el numeral 1: de la susodicha resolución. 
" : f 
Mdeo.29 /I11/60 


Pase a sus efectos a la 3ecc.Certral Hidráulica, 


TFáo.: Manuel Figueras 
P/A.lng.cefe Dpto. 








Agos to 1/959. 
F sión de Asesoramiento y tontralor 
'ael rien Beyzorria 
^ Pelacio 08 la Luz 
Presentes. 

kefe! Trabajos por SameVelezada en y para Bons te 

en junio/julio de 1959. 

nuestro N8 € 45/1-HI/1t. 





De nuestre consideración: 

- Adjunto a la presente nos es ers o remitir- 
los jomales traba, ados en y Pa” 
año en curso, con un 


les nuestra factura n2050/481/504B por 
or el importe de $--- 


ra Rael Ponete e Jos meses ue junio y julio del 
ses de abril y mayo ppd0B+. P 





> complemento de Los m 
9.942.2De | | y : 
EStefactura izual como la anterlor N2560/A74/504B del o ae 
j te u 1os jornales del personal que ba 


junio ppüoe, Se refiere únlicanmezl 
trabajado a pediao ae La UTE en y par 
de maquinas y materiales ni tempoco la mano 
del cierre del verrapl'en, ejecutados a Partir dei 9 de 
En ambas facturas citadas, Nemos aplicado aquellos jomales 

que resultan gescontsnao de lo efectivamente pezeda las "Viferenciasde 
Jornales" a cargo dele UTE, las que no serán bonificadas como a= costum- 
bre en ias planillas mensuales ae ¿ornalese 

sin otr particular y, aproves 
saluaar g Uds.muy atu. 

Gonsorcio Payzorria 


& P.del "onete y no incluye el costo a 


de obra para Los. trabajos 
julio áltimog 


namos la 
oportuniaga para 


Hermann Lutilor 
Representante “ral. 
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CONSORCLU BAYGORRLA 





AM C onisión de Asesoramiento y. 
^ .vontralor ael rian Bayzorria 
, Falacio de la Luz 
Montevideo 


Ref.: Trabajos por Adminevelerada en y para Rincón del Bone: e 
en JUNIO y JULIO de 1954; i 












mento Abril/Nayo i : Jornales de obreros sezún deta- 
Lie adjunto hoja Nogl y resumen. s èe. s . . so $ 257.20 
JUNIO dely59: Jornales de obreros según detalle ad- S 
junto Hojas NEL, 2 3 2 y XOSNRUEOND. » y 4 <= 3 . ..sS "25381. 24 









ae 1959: Jornales ae obreros sesún detalle sdjun- 

TO hojas ÑOS e4 y 5 yY TOSUMEN descartar. nr "1190.07 
: E DO y 

más 5096 de Caras SociallSrrcoarcrnrornrarannrncrnsrcr.en] 149,7 









más aumentos de “arras dociales S/horas extras serún 
aetalle adjunto: 5,0% 9/ 9$ SlO.45....evoveccessscee , * 50898 
$5.002.82 
Map Ol 20% 9/P5.002 Bl e eococir cc rcra caros AedO SE 
$06.003. 58 


mend el 1 de descuento legal.ororoomososrsrrronoos - 00.05 








SON: CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS $5.945.55 


CONSORCIO BAYGORELA 


Fa 0.Hermann Luttior 


C.«C+.UTE 5x, ing.Res,.1x,Repr.Cral.lx, 
incibay 1x, 5BU l1lx,0Obra xe 















PR. Bonete, abril 25 de 1960,. 
P.Sub-üte.de obras; 

hd 
agosto 1959, presenta 
lnga.Civil de Obras H 


noto,.- 


vonsorcio Baygorriam en s 
impbrrtes por trabujaos 
ldroeléciricas y C 


i i , 
Zu» A ey, 
wOfS 5r] 


— 


ú nota del 12 de 


eTectuadós a las Sec, 
r3 


l4sáulica de R.Bo- 
Consideradas ¿83 referi 


das Jecoiones, 
informes anterior 


es con las cifras presenvadas por +ucábay.0 
I Nu CA / í 
Fdo.:Ing.Mgnusl Salles 
defe 2ec.ing.Civil 


están de acuerdo según 


Edeo.mayo 6 de i960, 

De acuerdo con 10 estabiceigcg en ei 
51 mayo 1945 (Boletín Ng 2262/45) 
ch0 vuelva a 


[ 33993 del 


naclenda. Pe 


4rt.38 de la R45.- 


“458 2 «a Gerencia de 
Sota Comisión. 


tör la Comisión de Re 


cu», * 
Pdo.:Ing.Joau£á S.G11l. 
* 


dev.14 de Jie i9g60,.- 


Zxp.B1/1289. 


ELEVLAL vi de DIVISION HACIENDA 
Presando gue ia pregente adgdisiceión Hor $5.943.35 449 no corres- 
ponde a la gestión ordinaria del “reanismors debe cursarse con car- 
50 a la cuenta extra Presupuesto corr 3pondiente, destinada a regis- 
trat los Sastos prov nientes de la Emergencia Nacional 1959. (R; 59- 
147.726 àe 7 mayo 1959), 


AL SENOR GERSNTZ 


En conseocuenoia, se toma "ot. deo lamisma dejándose 
constancia que no se efeotía imputación alguna a los items 
puesto vigente.— 


Qoa Vr» áifredo Pressia. 
PUb-4te,Div.Hacienda - 


deso. tfulio 25 28, 1960. - 
Eléveuse 91 Dr, Er 


| Esidente expresando que corresponder”a 
autorizar el Fago al Consorcio Baygorria de la suma de $5.943.35 
POP Vrabajos realizados “n y para le Central de Bonete, - 


Fdo :José E. Gia 


— O E M— 


ing. Fio.:Ing.José à Carvalliao 
Fo: salvador Masson 


2 firmas ilegibles, 





del Presu- 






.B1/1289 





tevideo 4 azoste 1960.- 
R. 60-1580060. 


VISTO este expediente, en el que Se elevan ias facturas 






remitidas por el Consorcio -Daygorria, por un monto total de 
! $5.943.35 (cinco mil novecientos cuarenta y tres pesos a/ treinta 
| y cinco centésimos) correspondientes a los tranajos que realizara 
en lu Central H.de R.Bonete, durante los meses zbrily mayo junio, 


aguria julio de 1959 y " 
GONSIDERADUS Los «informes de la secc.inga,Uivil de Ubr&as 

. > ; : aA 4 7 e» SA F F à 

Hidroeléctriens, Central Hidrceléoirioa de i Bones. Sub-wcrenoias 

de dacienda y de Ubras y Gerencia de là Div.Usioas, de fecunas lO 

de febrero y 25 de sbril,l4 de julio, 25 de julio, y 19 de agosto 


1969, respectivamente, 


EL DIHECTORIC DE LAUIL RESUELVO: 
autorizar el pago al Consorcio bB.ygorria, de la suma de 
$ 5,943.35 (cinco mil novecientes cuarenta y tres pesos con trcin- 


ta y cinco centésimos), adeudada por toncepto de los trabajos efec- 
tuados en K.del 5onete.- 
Asus efectos, por orden, pase a las terencias de las Liv- 
Hacienda y Usinas. : 
Fáo,: Emilo C.Tacconi 
oepr.uwral. 


FPüo.: Ing.5aglvador Masson 
Gte.Div.Usinass. 


Mdeo.,21 de agosto 1962.- 





SE TUMU NOTA.Erevia notificación (dc la vece.-.Cen tral 
n Hidráulica, siga el trámite dispuesto. 
P/A.ING JEFE DPTO. 
Fdo.:Hogue w.liáspoli.- 
Hiricon del Bonete... /f di E 
uOTIFICADO 
| ONNANE 
| a ROBERTO MAIS 
iNG. ROB RALES HipROELECTRICAS 


Na JEFE DE CENT 


F 


Soto” Boveorrio 








DIVISION  USIN^S 


— — 


pg? Nota bre 
2266/58 MASS ON ROW, Ricardo Salvador 


2340/58 GIL CLAPES, José Eugonio 






(1) 2353/58 CASABO VACCHELLI, Marta 


ssción Construcciones Ampliaciones de Monte 


2710/58 LEVRERO PUIG, Enrique L. 
2711/58 PRIETO, Huzo R. 








3218/58 CASTRO SEREIJO, Horacia 
=>Fiamento de Obras de Interconexión 








p 3285/58 
LE) — 3287/58 
(2) 3288/58 
encia de Ejercicio 

3326/58 CARVALLIDO VANRELL, José 
-£partamento de Generación de Energía 

| 3342/58 MENDITEGUY HEGUABURU, Jacobe 


SOTO GARCIA, Manuel 
CEJERMAN TUZMAN, Simón 
RIN, Pedra A, 








=£ztrales Hidroeléctrinas 
; MAISONAVE PAGANI, Roberta 


Secrión Central H., ¿e Rincón del Bonete 





3359/58 DELACOSTE, Julio 
=scción Interconexión DA 
3517/58 DAL MONTE, Ruben 
3519/58 SOUTO, Juan Carlos 
3521/58 RADIO MARTINEZ, Gualberte 


de Centrales Térmicas 


GIAVI SALGUETRO, Hugo Raúl 








a E! 


Goronto Ingoniomo 


i 


Sub.Geronto Ingoniocro 
ingeniera 


Jefe Ingeniera 


29 Jefe Ingeniere 
Jefe Ingeniera 


Incendera Industrial 
Ingeniers 


Ingeniero Industrisl 


- 


Sub-Gerente Ingeniere 


Ing Jefe de Depart, 


^ 


Ingenlere Jefe 
2? Jefe Ingeniero 
Jefe Ingeniero 


ingeniero Industriel 


ingeniero Induetrial 


neeniero Jefe 





N? Nombre rs Cargo 


A AW ie 1 i M ELLO FI 


" 3713/58 ARESTIVO MINARDI, Manuel 22 Jefe Ing? C.Caloagno 
3714/58 —. ANTMANNY GELB, Siegmund Ing? Inc.Berv.Blect. 
5861/58 2 CUTINELLA, Alvaro Inreniero Industrial 
5057/58 . COAM, Juan. A, ie Inseniero Industrial 
45082430 : CAFPIOTTI, Rafael. © |... ..- Inseniero 
_+0481/38 DE PM Miguel. t  lunzenioro s “e 
Departamento do Sery. Elect. de Nontevideo | 2 
: 4237/58 CICALA 3 sHTZZ, Jusn José T Ingf Jefe de Depart, 
£ccción Instalaciones Intorionos CET LUI | S 
25/58 ORTIGA, Aristóbulo da “Ingeniero 
Sección Tns ¡talacionos Exteriores | 
729/58 EILANS er Alborto Jefo ingeniero 
> 730/58 MEND DUHALDE, Horaeio | 22 Jofo Insénicro 
3 4732/58 CASTRO RIVEDA, Rubon E Ingeniero | 
| 1733/58 ZUCCOLI MACHADO, José Í, Inftonioro Industrial 
"nens ie amento 0 de Serveliloct. del Anterior 
2827/58 .. PELASZ BANACH, Enrique M. Ing? Jofe do Depart. W 
ción Aor cició ið de Contralos de Goncración 3 
2055/50 , UBILLOS, Javior- ES Tebo Insmicro 
5056/58 PEÑAGARICANO: CHAPORI, Julio ` - 29 Jefe Ingohioro D 
2057/58 CATTCHA ELLIS, Waltor "o X. insgonioro 
5058/58 | -HIPP COLLAZO, Luis Inronioro Industrial 
Sección i nlcrejodio d de 2 LÍnoas “de Alta 1 Tonsion $ 
0791/58: MEDEYROS IRAOLA, Poborto- ^' ZIngonioro ansia. 
o : 


(1) Mientras duron los trabaj construc- 
ción de las obras hidrocig i 


Fs = += H cT i -x se 





DIVISION T.1:20NOS 
N9 Nembre 


e 
Serencin 
6703/58 Abe UR JILZIUS, Haul 


v 6704/58 PLIZ PERDOMO, Juan Carlos 


"Vidc O 





VILA S INON, 


Isidre Juan 


DO BÓNJUTA, Jaime Victor 


-79 -1 


du PLo nua Externs de Montevideo 
7100/58 


Pmpaluccorcs) 


mri s E mi mue er 


SOLARO, Luis 


f 


Tolcffe- ¿21d Interior 


YrE DE 
io ua 





o 


FAROPPA GUGuLMSIER, Norberto H, 





clonta Externa dc] 


7725/58 





Veo DiR PINI, Gilberto L. 








et. 
Ccrentc Ingcniere 


ingcnicro Adsoripte 


Jcfo Ingeniero 
c? Jefe Ingenicro 


29 Jcfo Ingonioro 


Ingtnicro Adjunto 


ing? Jofe dc Depart. 
Jcfe Ingoniore 


I/O 


INICIADO EN: Secretaría. del Directorio 
F ECH A; 7 de aBoste de 1959.- 
Ac i U N — ki Us 


ENDESA.- Sol. se le permita a uno de sus Ingenieros visitas las Obras 
de R. del Bonete.- 


ENDESA .- bmpresa Nac. de ¿ilectricidad.- ¿ 
19 -6-59 SANTIAGO de Chile 


Señor Carlos A. Giavi 
Directer de la UTE 
Montevideo 

Uruguay 


Muy señor muestre: 

Com mucha preocupación mos hemos impuesto por la prer- 
sa de las adversas condiciones climáticas que ha debido sufrir su país 
durante les últimos tiempos, y las graves dafíos ocasiomades por las ca- 
tastróficas crecidas de les ríos, en diversas obras hidreeléctricas.- 


Sabedores del esfuerzo que significan, para páílses jóvemes como 
los rnuestres, la construcción de grandes obras hidráulicas, lamentamos sin- 
ceramente esta situación y hacemos votes, para que la repercusión de los 
daños sea mínima en la marcha del país.- 





Nuestra impresa, encargado de llevar adelante el Plam de Elec- 
trificación del País, tiene comsiderada em su programa la ejecución de 
numerosas obras hidroeléctricas. Por esta razón tenemos gram interés en 
conocer mayores detalles de los probtemas derivados de los fenómenos ocu- 
rridos en su país, a fím de considerarles em los proyectos de futuras o- 
bra&.- 

Para nosostros tieme especial interés el caso de la presa del 
Rincón del Bonete, ya que dentro de los programas de realizaciones inme- 
RN esta impresa considera la ejecución de la Central de embalse Ra- 
pel.- 

La presa de Rapel, ubicada en el río del mismo nombre, está 
constituída por um tranque en arce. de concreto, de más o menos 90 m de 
altura, que cierra una estrecha garganta de granito. Las crecidas serán 
evacuadas por dos vertederos frontales, en salte de skí, capaces de eli- 
inar hasta 10 000 m3/5seg. Vesgraciadamente se tienen muy pocos años de 
estadisticas directas de les gastos del río, de modo que la crecida máxi- 
ma ha sido estimada después de diversos estudios en les cuales se tomó 
como base la estadística de las lluvias caídas en la hoya del río Rapel.- 


| Dada la magnitud de las inversiones que sería necesario realizar 
para aumentar el gasto que pueden evacuar les vertederos, hemos estimado 
de mucho interés que algunos ingenieros de esia impresa, visitaran las 
obras del Rincón del Bonete y éiscutieran con sus inmgenésros los proble- 
mas técnicos derivados de la evacuación de crecidas extraordinarias, les 
daños quepueden producir en las instalaciones eléctricas y las precaucic- 
BES que pueden tomarse para disminuir dichos daños.- 


Esta Empresa agradecería mucho su autorización para la realiza- 
ción del viaje de nuestros ingenieros, cuyos gastos de transporte y estada 
en el Uruguay serían integramente de cargo de Endesa.- 


ER consideración a que durante este período Vas. podrían estar 
müy ocupados con las faenas de reparación de las obras, el viaje podría 
ser realizado en la fecha que nos indiquen como las más conveniente par 
Yds.- 
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NACIONAL DE ELECTRICIDAD, S.4. 







Fdo. Raúl Sáez S. 
Gerente.- 


evideo, 4 de ago: te de 1959.- 
R 59... 149882 


VISTA le nota remitida con fecha 19 de junio de 1959,,por 

la Empresa Naciemal de Electricidad S.A. (ENDESA), de Santiago de Chi- 
le, en la que solicita que se permita a algunos de sus ingenieros visi 
tar las ebras de Rincón del Bonete, con motive de las recientes inunda- 
ciones, y conversar con les ingenieros de la UTE sobre problemas técni- 
cos vinculados a ese particular; y 


M CONSIDERANDO que dicha Empresa, según lo manifestado en su 
nota, tiene especial interés en esa visita, ya que dentro de sus pregra- 

E. ma de realizaciones inmediatas figura la ejecución de la Central de 

Na embalse Rapel, 


BL DIRECTORIO DE LA UTE RESUELVE: 


-- l12.-A0ceder a lo selicitado, per vía de excepción.- 


-- e?.-Contestar per Secretaría, en los terminos acerdados; 
y, cumplido, pase a la Com. de Recuperación de la Usina Hidreeléctrica 
de E. del Benete,- 





Fáo. Ing? Reáeffe Fonseca 
Presidente 


G 5 I 
EAPEDIENTE N2: 136880/221 JS 
INICIADOEN: Sub-Gerencia de Bjereicio Div. Usinas SM 
ECH A: 5 d^ junio de 1959.- 
A S 
Proposición de modificaciunes parci:les.a introducir en las restriciones 


comprendidas en el decreto del Consejo Nacional de Gobierno del 21 de 
mayo de 1959.- i 
/¿tevideos 9 de julio de 1959.- 


VISTOS los informes producidos por la Sub-Gererncia de Ejerci- 
cio de Usimas con fechas 5 de junio y 3 de julio de 1959 y la Gerencia 
de ka misma División con fecha 8 de julio de 1959 ĝon respecto al po- 
blema sobre horarios y restricción en los consumos de energía eléctri- 
ca impuestos a la población por las "Medidas de Seguridad" - determinma- 
das por la imhabilitación de la Usina Hidroléctrica de Rincón del Bò- 
Rete; y 

CONSIDERADAS las corclusiomes a que se arriba en los mismos, 
aconsejando que se gestione del Comsejo Nacional de Gobierno que a par- 
tir del día ?1 de julio đe 1959 deje sin efecto entre las 22 y las 6 
horas las restriccinmes establecidas enm el Decreto de fecha 21 de mayo 
ppdo. con excepción de lo dispuesto em loa Artículos 22, 32, 42, 52 y 
122 los que se mantienen en vigencia sm su totalidad,- 


EL DIRECTORIO DE LA UTE RESUELVE; 


-- l$.- Aprobar y tomas por resolucióm el temperamento acon- 
sejado.- 

-- 29.- Oficiar em tal sentido al Consejo Nacional de Gobier- 
no por la vía del Mismisterio del Imterior.- 

Cúrsese por Secretaría la dilifencia dispuesta; y, cumplido, 
vuelva a la Gerencia de la Div., Usinas a los efectos que eorresponmdan.- 


CERRO DS EA PA AA PA A A A o e E 







ICIADO EN: C.H. Depto. àe Generación de Energía 
FECHA: 22 de julio de 1959 
À c i aa. Ü: 


Distribución provisoria de las casas de R. del Ponete.- 


Montevideo, 22 de julio de 1959,- 


Sr. Sub-Gerente de Ejercicio de la Div. Usinas: 
La Sec. Central Hidráulica presenta un memcrandum 
sobre una distribución provisoria de las casas de Rincón del Bonste.- 
Sobre este memorandum debo aclarar cue dadas las cir- 
+ cunstancias difíciles que vivimms hace unos días, el suscrito tomó 
medidas de emergencia y de carácter provisorio, para dar luser e que 
la Superioridad resolviera como mejor correspond*e.- 
L Los cassos atendidos por el suserito son los sicruientes: 
Ser Venancio ORMAECLEA - Meg. defe de Turno - fué 
autorizado a ocupar la casa N2 28 de la calle Bella Vista lo our está 
de ecuerdo con el presente memorándum.- 
Encargado de la Cooperativa de Rincón del Borate - 5e 
trata del lechero aque orirfa y distribuye le leche a la población y, 
sin el, se hubúsra carecido de este elsmento.- Por esta cirennsteancia 
se le otorgó la casa Ne 31 de la calls Ejido.- 
Las restentes casas sntr-2adaes para alojamiento del per- 


uA S 


corel que trabaja en la recuperación de la Central, nao fueron acor- 
dadas directamente por al suscrito; pero retá en un todo de acuardo 
cor su distribución provisoria.- 

En cuanto a la -^cfíer&. Eudoxia López de Miranda, viudad 


del ex-funcionarib don Tomás Miranda Larregui, entiende el suscrito 


E JA 


que merece ser contemplada su situación; vero corresponde aclarar que 


pue habria que otorgarle un plazo paras qne isje libre la casa, tomanédo 
en cuenta que el señor Miranda, falleció »1 13 de marzo de 1959,- 
ål final de este memorandum hay una lis.a del persoml 
que trabaja en la Centrel Hidrdulica, pero que estón Padicados sn Pa- 
so de los Toros y que sue viviendas fueron afectadas por la inundeción..- 
Saluda a Vd. atte., 
Pdo. Ing! Jacobo Menditeruy 
Ing? defe del Depto. de Gen. de Energía. 
| Montevideo, agosto 26 de 1959,- 
| Dado el csrárter de la distribución de las casas, medida ous se 
toma mientras düre les taress de recuperación, procédase de acuerdo con 


lo aconsejado.- 
Previa notificación del vepto. de Generación à» Energía 


ARCHIVESE,- 


=a 


— és A LI 
' ET 





Rincón del Bonete, junio 25 de 1959,- 






Sr. lng-Jefe del Departamento de Generación de ^ 
De mi consideración: 


àgrego /emorsndum relativo a la 
distribución previsoria de las casas ús Rincón del 
Bonete mientras dure la recuperación de la Usina Hidro- 
eléctricas- 

Lo propuesto no modifica el crite- 
rio general.susgtentado en informes previos, en el Expee 
diente N$ sonis : 





Se agrega una lista de los funciona- 
rios de esta Sección, que resultaron damnificados. por 
la inuñdación de Paso de los “oros, residentes en dicha 









2 ciudgd, 
Saluda a Ud, atte. 
me NAYE 
: n 3 7 ING., SEC. eal HOLGER 
ING. JULIO DELACOSTE Mene Scc SEN UE MOR 
aa JEFE ING. INTERIRO S. €. HIDRAULICA 
RINGON DEL BONETE 
+ | JOAN JOÉE de PALLEJA (v 
JEFE ADKUNI$TRATIVO 
I SEOC. CENTRAL HIPRÁJLIGA 
S | 
j 
q 
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MEMORANDUM 


Refo:Casas de Rincón 





Existen en Rincón del Bonete 17 casas que 
en la actualidad se encuentran desocupadas. 

Estas casas estabon destinadas a los funcie- 
naries que por su cometido les correspondía ossa-hsbitaeión 
(Expediente N2 95926/4)«.— 

En el total anterior no se incluyen dos ca- 
sus inhsbitables por estar en mal es tad 0. 

además, dentre de ese total se encuentran 
ocupadas transitoriamente 9 casas que fueron asignadas a las 
siguientes persenas e Secciones y por la duración de los res- 
pectivos trabajes: igrimensor CormensSana; personal del àgrime 
Gormensana; Depsrtsmente de Obras de interconexión;jección 
invercenexión; Encargado de Sección Bienes Raices; Construe- 
ciones y ámpliaciones del Interior; ¿jercieio de Usinas del 
Interier y Arquitecturas- 

Para distribuir las 10 casas restantes, Se 
atenderfa en primer término a los damnificados desidentes en 
Kineón del Bonete: S5r. Venancio Fe JIRUASGCHEA ARTIGAS, WMaqui- 
nista Jefe de Turno Ng 44558, quien habfa solicitade cambie . 
de casa al Ser promevide 9l cargo actual y ha solicitade se 
le haga efectivo desde ya por tener un hijo de corta edad pre 
penso a la bronquitis. Su solicitud se hs elevado como corres 
pondes- / 











Sra. Hudoxia LOPEZ DE MIRANDAS viuda del - 
es funcionario Dn. Tomás MIRANDA LARREGUI, fallecido el 15 
de marzo del ctes; quien ha solicitado tanbién se le cambie 
de casa. Tratándose de una persena anciana y por razones afec 
tivas es un caso de centenplar. du solicitud también se ha ele- 
vado come corresponde.e- 

lin segundo término, teniendo en cuenta el 

principie general đe que las casas se asignan al cargo, se 
atenderfa a los damnificados de Pase de los ToroS, que por 
la función que desempeñan tuvieran derecho a casa-habitación. 
Por el momente no se habilitarfñaagagitdlos funcionarios con 
derecho, pero que ne han sido damificados.- 

Después de estu distribución restarían dos 
casas de las inundadas que podrían mantenerse libres para 
atender a cualesquiera necesidad imprevista una ves que Se 
les pueda acondicionar »- 

do conviene asignarlas, pués frente al 





».//cionsda en à base e la información proporcionada por la Co= 
-m saría de Paso de los Toros, la concesión aún en cargcter pree 


P cario de alguna casa fuera de los casos cpuntados, serfa crear 
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situaciones de privilegio frente a los demás damificados, pués 
sí bien el perjuicio no es el mismo en todos los casos, sería 
muy difícil establecer una prioridad de necesidades. 
asimismo se crearían situaciones de hecho en perjui- 
cio del funcionario no damnificado, pero con derecho a casa=habi- 
tación por la función que ocupa 
Bor lo expuesto y resumiendo» convendría resolver: 
12) Cambiar de casa-habitación a las siguientes familias asig- 
nándoles las cesas gue se indican: 
Venancio Fe ORN iS N2 28 de Bella Vista 
Eudoxia LOP24 1 Hg 18 de Bella Vista 
22) Destinar o hs pars los siguientes funcionarios 
dammificados residentes en Paso de los Toros y a los que les 
corresponde la misma (Expediente N2 93926/4) 
Julio Co REZZAÑO N32 2 de Los Pinos 











Juan Ps GIAENOS " 22 " Bella Vista 
Trinidad AÁCUNA " 83 " Rincón 
Héctor HUNDESADT " 85 " Rincón 
Silvio SOTELO | " 36 " Bella Vista 


32) Reservar: para un cargo técnico a crearse para la Sección 
Central Hidráulicas la casa N¿ 26 de Bella Vista, 

42) Mantener siempre con carfcter de provisorio y en principio 
las easas asignadas & los siguientes funcionarios o Seccio- 
nes mum dure la recuperación de la Central: | è 





àgrim, CORWENSANA Ng 27 de Bella Vista 
ipm ER Civil " 4" Los Pinos 
Personal àgrim,.Uormensana " 8" Los Pinos 
Dpto.Ubras interconexión > g Los Pinos 


Const. y Ampliacedel Interior" 34 " Bella Vista 
Ejercicio Usinas del Interior" 14c" Los Pinos 


Arquitectura " 12 ". Ayda» Uruguay 
Sr.«Orlando Lomínguez (B.Raices) 31 " .Ejido 
Sección Interconexión 16 " Avda. Uruguay 


Al S+.Stanton Dernbirer no se le ha tenido en cuenta, 
dado que pasé a ocupar la casa de los Sres. Directores, según 
se comunicó telefónicamente en su oportunidad.- 

Sería necesario solicitar la casa N2 84 al Ciub text. 
Pesca, que por el momento nọ la va a utilizar, para destinarla 
al personal del Departamento de Ubras Qe Interconexión, mien- 
trus dure esta situación y entregar la que éstos ocupan al mon- 
- tador dé General Electric, ¿rea Robert Cross. 
oc au E o has casas Nos. 5 y 15 que desalp. . 
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respectivamente y que fueron inuntadas; una Vez secas se 
podría destinar una de éllas al Encargado de tambe de la 
perátiva de leche por considerarse necesaria su perma- 
nencia en Rincón por el carácter de servicio que presta, 
según se informó en Expediente N2 93926/40- 

La casa restante deberá quedar pendiente de 
distribución para atenásr cualquier necesidad imprevista.- 

Tode le que antecede se sobre mniiende que Se- 
rf de erácter proviserie, debiende ser revisade una vez que 
termine la actual situación de emergencia.- 





qa ROBERTO ARISONNAVE 


emtralt HIDAALÑA 
ING. JULIO DELACOSTE JEFE We RON Duk DONETE 
2». JEFE ING. INTERINO S. C. HIDRAULIGA 
AINCON DEL BONETE 








3377 
3385 
3388 
3389 
3392 
3398 
3401 
3402 
3408 
3409 
3410 
3414 
3421 
3429 
3425 
3426 
3428 
3431 
3442 
3448 
44561 
3451 
3456 
3465 
3468 
5475 
3477 
3478 
3480 
3481 
3483 
3484 
3487 
3492 
3496 
3501 
3502 
3506 


5508 
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Julio hZzZ2ANO 
Manuel MARTINES 
Miguel DE LEON 
Obáulio 520.4 
Prudencio FUKERO 
àngel CURBELO 
Juan E. 5AGA DOY 
àmérico Le NUNEZ 
Juan P. GIUENOS 
àärián PEREZ 
Bonfilio LARRANAGA 
Milton MARTINEZ 
Beltrán ANDRADA 
Ladislao AGUIRRE ZABALA 
Fulgencio IRAÑETA 
Pelipe Re ACUNA 
Hipólito EDINA 
Buenaventura FAGUNDEZ 
Máximo IRANETA 
Gabriel YAQUE 
Santiago CORNALINO 
Trinidad ACUÑA 
Teoãoro ROSERO 
Domin o GUEZZ 
Gremonino Li il 
Humberto ¿0LLING5R 
Alejandro LEMOS 
Salvador LAUCH: 
Enrique MEIRELLES 
Hernán FE NANDEZ 
Gil C. DEL PINO 
Feliciano CUSTODIU 
Rosano COZZ2Ahi 
Juan E. HERNANDEZ 
Narciso RIVERO 
Daniel SANTOS 
Donato MUNL2 
Hector HUNDEWAUT 
Silvio CUTELO 
Elbio LÀ220 


"- BI . QAMEfAXEIfÉfiM 


Funcionarios de la Sec. Central Hidráulica radicados en Paso de 
los Toros, cuyas viviendas fueron afectadas por la inündació^n.- 
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Of, Electrid sta 








imbre 
Feliciano AMARAL 
Duis å» 51 LVERA 
Nelson OTORMIN 
Jacin.o PEDKO40U 
Bolivar ciBii5 
¿ustaquio Dial 
Pedro CUNA 
Roberto SPINEITI 


iNG. JULIO DELACOSTE 


qa JEFE ING INTERINO 5. C- HIDRAULICA 


RINCON DEL BONETE 





Of. Electricista 
Qf. Perforador 


Operario 
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pa ROBERTO. MAISONNAVE 
JEREZ ING: sEC- C ENTRA aL paa 
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I N I ALA DO EN: Com. ¿special de Recuperación de la Usina H. de 
Rincón del Bonete - Designada por R 59.-147260.- 


F ECH å; 21 de mayo de 1959.- 
(DER vu A4 1. 0: 


COTIZACIONES DE PRECIOS DE LOS REPUESTOS PARA GENERADORES GENERAL ELEC- 
TRIC INTERNATIONAL. = 


//tevideo, 26 de mayo de 1959.- / í 
R 59.~ 148221 


VISTA la cotización estimativa de Ya General ilectric 2.4. para 
el suministro de-bobinados completos de lós alternadores y excitatrices 
de la Central Hidroeléctrica de Rincón del Bonete, detallados en el pre- 
supuesto N? 9251 de fecha 19 de mayo de 1959 (pedido de precios 4792/59); 

CONSIDERANDO el informe de fecha 22 de mayo de 1959 de la Com. 
Especial de Recuperación, designada por R 59.- 147260, de fecha 25 de 
abril de 1959, en elXque se expresa que dicho presupuesto, por referirse 
a la totalidad de los devanados para un generador y sus exitatrices, co- 
rresponde a un suministvo más completo y que por lo tanto comprende la 
lista primitiva formulad& por el Ing? R. Cross, de la firma General Zlec- 
tric Int. Co., que sirvióMe baee para la adquisición autorizada por 
R 59.- 143008, de fecha 19 We mayo de 1959; 

CONSIDERANDO que la Com. ¿special de Recuperación aconseja, dada 
la excepcionalidad de las circunstancias actuales en que las cuatro má- 
quinas de la Central Bonete se han visto expuestas a los efectos de la 
inundación, adquirir los elementos necesarios para la reconstrucción com- 
pleta de una máquina, M 


EL DIRECTORIO DE La UTE RESUELVE: 





--18.- Dejar sin efectó el numeral le de la k 59.- 148008, del 19 de 
mayo de 1959.- / X 
-—29.- Adquirir, al gmparo de la excepóión establecida en el inciso a) 
del árt2 12 de la ley N? 9542, a la General slectric Int. Co., los si- 
guientes elementos: N z 
å =- Todos los materiales y acdesorios incluídos en la cotización de la 
firna General a S.Å., Según presupuesto Ng 9251, eS fecha 19 
de mayo de 1959, items l al 8 inclusive: 
B - Los siguientes materiales complementarios: 
Plano N9 8605855 - 
l juego de cufías p/polos para l rotor.- 
1 juego de collares p/polos pa:a l rotor.- 
Aislación para bobinas polares p/l rotor (entre bobina y polo).- 
soldadura de plata para conexiones de polos del totor p/4 máquinas.- 
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A IG 
LA 
suficiente barniz para 3 estructuras de estatores - (4.C.) p/- 
rociar núcleo.- 

STARRET Indicadores - Catálogo N92 26.- 

i Indicador 196 M-B 

l Indicador 196 B 

Completar los ltems 5 y 4 del presupuesto N2 9251, del 19 de ma- 
yo de 1959 para 2 máquinas, incluyendo aislación para dos máqui- 
nas, puente superipr a soporte del cojinete de guía, excitetriz 
principal a excitatriz piloto, soporte a cabezal de aceite, 
puente superior a baranda, etc.- 


5l plazo de entrega para estas mercaderías es de diez ge- 
manas.- 
--32.- Solicitar, asimismo, a la mancionada firma el ajuste de los pre- 
b cuos establecidos en el citado presupuesto N9 9251 y el monto de fletes 
a Montevideo de los elementos de que se trata.- 


à los efectos que correspondan, pase por su orden a las Geren- 
b cias de las Divisiones Usinas, Servicios Generales y Hacienda.- 


//tevideo, 2 de julio de 1959,- 
R 59.- 149186 


VISTO nuevamente esie expediente relacionado con la adquisición 
de bobinadcs completos para los alternadores y excitatrices de la Cen- 
tral Hidráulica de Rincón del Bonete, que se eleva con la información 
correspondiente a las posibilidades de esta administración en materia 

j Presupuestal y Financiera, para atender esa erogación, cuyo costo se 
ha estimado en U$S 330.000.00; y 
CONSIDERADOS los informes de la Gerencia de la División Hacien- 
p da y la Com. de Racuperación de la Central Hidráulica, de fechas 24 de 
Junio y 2 de julio de 1959, respectivamente, en el último de los cuales 
se expresa que la compra de los respuestos a Gen:ural ¿dectric podrá 
efectuarse en las condiciones que indica la Gerencia de Hacienda en el 
numeral 2) de su informe, que dice: i 
"Con tipo de cambio libre Comercial 
a) La importación corresponde a un País del Grupo "B", con pago a 180 
días de la fecha de embarque. 
b) La imputaci ón se realizaría en el ¿jercicio 1960, en que recae su 
pago al ltem 4.0%2 que presenta disponibilidad de Rubro. 


c) ss necesario incrementar de inmediato los Proventos de UTE para poder 
estar en condiciones de atender el pago à su vencimiento.", 


EL DIRECTORIO DE LA UTE RESUELVE: 


-- Procédase en la fórma aconsejada precedentemente.- 








c 


C, 


//cta àáel Bonete, setiembre 8 de 1959.- 


Sr. Ing? Jefe del Depto. de Generación de Energías 
General Electric 5.4. amplía y 

confirma su. cotizaciones según se le solicitaron oportu- 
ngmen:o.- 

| En el presupuesto lie 9355 (fojas 25) de la mencio- 
nada firma no se expresa Claramente en el Item 1 si las 
bobinas de estatop ofrecidas constituyen un juego comple- 
to para un generador, sunqus en su presupuesto anterior 
$2 9251 (fojas 6) si lo establece.- 

En el Itea la. se ofrecen dos tipos de barniz als- 
lante necesarios po. a tres estatores y el disolvente c0- 
rresponáüiente, aparte de los barnices que corresponden al 
Item l.- 

T0dos ellos se of; cen en tambores do 50 galones. 
Para evitar la oxidación que casi seguramente sufrirán 
hasta su utilización total, conviene que se suministren 
fraccionados en cada caso por lo menos cuatro envasés de 
5 galones y los 30 galones restantes indistintanente.- 

Finalmente con respecto al Item l3, corresponde 
confirmar la cantidad de carbones indicada como dos ¿ue- 
¿08.- 

Salua a Ya, muy atte., 


Ru/wa 


| NAVE 
E ERTO MAISONN | 
m pd anis HIDROELEST RIGAS 


mojoFE A a 
INA.) RINCON OEL BONETE 


Rincón el Bonete setiembre 8 de 1959,- 
De acuerdo.- ElÉvzesedd.Sub-Gerente de Obrss.- 
ing? Jacobo Nend. teguy 


"p ing? Jefe del Depto. de Gen. de inergía 
JU/wa 
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General Ziectric 5.à, 











ores,.UTE,. 
Paraguay 24251. 


Montevideo,20 de agosto/59. 


Muy señores nuestros: P.PoDirecto N24792/59 
Dpto.Comercial N22143/59 P 
Nuestro UPB 2689 . 


Continuando nuestro presupüesto N29251 del 19 de mayo de 1959, 
y con referencia a 5u carta de fecha ll de junio, tenemos el sgra- 


do de pasar la cotización confirmatoria y ampliatoria, quedando,eso 
si siempre sujeta a nuestras Condiciones Generales de Venta standard 


adjuntas al presupuesto antes mencionado; la que hacemos llegar en su 
idioma original a fin de evitar errores de interpretación; 


tem l.-Stator coils with supplies for generator.Please note taht 
this item includes sufficient varnish for one stator 


u$s 182.000.- u$s 182.000.- 
(ciento ochenta y dos mil dólares americanos ) 


ltem l&,-Sufficient varnish for three stators 
l - 50 gallon drum., No.1202 clear 
H n 


l - 50 , N2 7815 black 
La 50. n " , N£ 1500 thinner 
PRECIO total. . . . èe e e e» o .u$s 875.- u$s 875.- 


(ochocientos setenta y cinco dólares americanos). 


Item 2.-0ne set field coils with po.e insulation,collars and pole 
keys. 
PRROTO S S 4. o. x. €.» ME 109.000: u$s 109,000.- 


(ciento nueve mil dólares americanos) 
Item 2.4o-1 set of pole insulation, collars and pole keys 
equalto those included under item 2. 
PREGIO? a. ao e c oor n s o . u$s 12.500, u$s 12.500.- 
(docemil quinientos dólares americanos) 
Item 3. 2 sets insubtajon upper guide bearing. 
PRECIO total . . . . . . . . +. . u$s 520.00 u$s , 520.00 
(quinientos veinte dólares americanos) 
J. Qont'à Nf2 


Item 4.-In our cable, we only quoted one set of parte to insulte the 
exciter stator frame and support does not cover sub items 


a)upper bridge to support og guide bearing 
b)main exciter to pilot exciter 

c)suppprt to oil head 

d)upper bridge to hand rail, eic. 









price for this items should be corrected t0....ujs 1.880.- u$s 5.160/- 


1 ochocientos ochenta dólares americanos c/u). 
price includes 2 sets insuhtáon for exciter stator frame & support 
' a,b, & Ce 
/ This does not include sub ltem D which was originally furnished by the 
/ turbine builder, Mr.S.Morgansmith. Our factory believes it would be sim- 
pler for Mr.Crooss to improvise this item and accordingly they have not 
approached the turbine builder, S.Norgansmith in this regard. 


Item 5.-Price for one set (10) of main exciter field coils, poles not 


included. 
PREOIO tOt&l^ & e a > e * € € * * * $ € » * e * u$s 3.825.0u%s 3.825.- 
)tres mil cien díares americanos). í 


item 6.. Price for oné set (10) of main exciter commutating field coils, 
poles not included. 


PRECIO totgl.eceee eoe o eoè ss sewes. . uba 3.100/-u$s 3.100.- 
(tres mil cien dólares americanos) 


In manufacturing, these commutating fielá coils are wound direc- 


tly on their poles and it would not be feasible to furnish only 
the coils. 


Item7.- The price for one set (8) pilot exciter main field coils,poles not 
included. 
PRECIO dOtüle & s e -«. 9. edena smse .u$s 1.200,.-u381.200.- 
(mil doscientos dólares americanos) 


Item 8.-Price for one set (8) pilot exciter commutating coils form wound 
for mounting on existing poles. 


PRECIO total E E €, 9€ bes e E, o * 2 u$s 575. u$s 5T5s.- 
(quinientos setenta y cinco dólares americanos) 


Item 9.-Price forfbur lots of separators, brazing strips and silver soller 
for rotor po.e connections. 


PRECIO totals o o ss soe es =o sa oa a ss uds 835.- u$s 835.- 
(ochocientos treinta y cinco dólares americanos) . 

Item lO.-Price for 24 2 powi cans of gredag. 
PRECIO total .. od ow uw as Wow wo» ow X» EN Aipe HOS, Aue 
(cuarenta y nueve dólares). 

Item ll.-1 Catalog N2 196M-B starret indicator, 


PRECIO . . +. e. > 9 —€* . a €&* e è €* . +. TE e e è u$s 17.90.-u$s17.90 
(diecisiete dólares americanos con noventa centavos). 


Item 12.-1 Catalog N* 196B siarret indicator. | 
PRECIO. a a ü e ë 4 è è a è è è E A ë ë . ē . u$s 13.90.-u$s17.90 
(diecisiete dólares americanos con noventa centavos) 

Item 13.-Price for two sets of co.lecier ring brushes, main exciter brushes 
and pilot exciter brushes, 

2 gets (99) maimxexzitercollectoring brushes, Cat.N22444711. 
PRECIO. A A A 9 € 1 REE A 147 .40/0C. 
ciento cuarenta y Siete dolares americanos con cuarenta centavos). 
2 s&s (80) main exciter brushes,Cat.N287902044BP10 K 
PRECIO È LI o a z + > + a * a > & a ü a * d & a ¡a u$s 156.86/C 
(ciento cincuenta y seis dólares americanos con ochenta y seis 
centavos). 


2 sets (16) pilot exciter brushes,Cat. N£4951263. //** 


EN d 






RECIO a è a e è è è è e e o è * + ü . U$s 206.80/C 
(doscientos seis dólares americanos) con ochenta centavos) 
Les rogamos contrclar si la cantidad de carbones incluída como dós 
juegos es correcta. i | 

Los precios cotizados se entienden netos, FOB Fábrica, con flete 
prepagado hasta FAS Nueva York, por material embalado para exporta- 
ción. 

Se aplican a esta cotización todas las condiciones estipuladas en 

nuestro pregupuesto 9251 del 19 de mayo pasado. 


Fdo. 5 H.COMPAGNONI 


3 


*. Unido el Exp.1H0.257/1 









E X PEDIENTE: 140.257 





INIOIADO; GERZNOIA SERV.GRALES. 


Fecha: 18 ¿de junio/59. 


ASUNTO: 





E. 
Comisión recuperación O.H.RincÓón Qel Bonete: Eleva nómina de los 
elementos a aüquirirse.8 General Eleciric S.A,con destino a los 
trabajos de recuperación de ia C.H.£.b. a i 

m——————— si Tecna. 
3 Item l. Insulating material ror collector connections, part 9L, 


Print No.9016535, for all 4 generators- 
Item 2. Idem,idem, but for rotor connections, part JO. 


Item 5. Insulating material ror r-tspe stator connections, Print 
No. W9015521, two machines. 


Item 4. InsuJating bushings, etc. for temperature indicators, 2 
mechlnes - 








Item b. 1 Motor driven, 500 V, megaer suitable lor operation on 


220V, 50 cycle, l phage current supply. 
E ! Item 6. Carbon bruskes for two nmacnines. 


Item 7. Insulations for 2 machines as for item 3% and L of the GE 
i T A UA EOS | 
quotatione of Hay 19.- 
2/1XTiDB 


— 
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E Ss/f^cha 
Da acuerdo 
Fdo.Ing.Mendil teguy | 
//tevideo, junio 18 /59.- 
Sr. .Gerente de la Div.3erv.Grales. > 

: ulsvamos aájusto a la presente, nómina en iáiloma ingles, de ¿- 

elementos a aúquirirse a la Genéral ¿leciric S.4.con ¿eetino a log. 

bajos de recuperación de la Central Eiároeléctrica de R.đel Bonet pe- 

presando que esta Comisión está üe acuerdegcon el suministro de J— 
puestos ĉe que so trata. s 

saludamos a Ul.muy atte., ; 
Fost Wose E-Gile 
4 
f - è 
uontevideo,agosto 31/959. 
" tá e pide. BO» 
Gon la oferta de la firma GENERAL ELECTRIC S.A. rec. .jaoilo- 
presentaúa al pedido de precios No.4822/59 pase a la sección £>** 
nes como está dispuestos 7 
ms "do.; Pedro A.Pombo 
a cargo Secc.Aüg.- 
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